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Bufandas camisetas calcetines 
contraarmascortantes, chale- 
cosanubalas,asícomo sistemas 
contrarobo, comoun generador 
deniebla seca para ntesiores, son 
Losúltmosavanass en blindaje y 
tenologa exhibidos en Ciudad 


deMéxico Seexhbenunifor- 
mes blindados de todo tpo para 
guardas de seguridad Ura de las 
empresas de seguridad la meni- 
cana Buller seespecidizaenLa 
Venta de accesorios deuso miltar 
opolicial.entre éstos hay cascos 
guartes lentes chalecos blnda- 
Sos capaces de soportarimpactos 
defusles dealto clbre como 
AK-47 y AR-15/EFE 


ESTUDIO 

TOMAR TÉ VERDE Y 
PRACTICAR TAI CHI 
FORTALECE LOS HUESOS 


Tomarté verde y prectiar TalChL unarte marcialoriental 
caractertio porsus movimientos lentos, puede ayudara 
tortaecer os huesos. según un estudi presentado durante 
elCongreso de Blologl Experimental 2011 Empezando por 
na de las tradiciones milenaria, lade tomarte. quese ha. 
convertido en una práctica habitualen todo el mundo y cuyos. 
beneficlosse han demostrado en diversos estudios graciosa la 
capacided antioxidante de los polfenoles, es una sustancia que 
se encuentra en las plantas ycáscaras de ls frutas JEFE O 


CLAVOS 


Elcineasta canadiense Simcha Jacobovicl asegura haber 
encontrado en una excavación arqueológica en Jerusalen 
dos antiguos clavos que fueron usados para crucficara. 
Jesús. Los detalles del hallazgo y la controvertida teoría 
de Jacobovkisobre su origen forman parte en un docu- 
mental titulado "Los clavos de Cristo" que se estrenará 
eL20 de abren Estados Unidos JEFE O. 


SAO PAULO 


LA FERIA 
ERÓTICA DE 
BRASIL YA ES 
MAYOR DEEDAD 


PE 


NUEVA ZELANDA 


SUBASTAN PIANO 
QUE COMPUSO 
"YESTERDAY" DE 
LOS BEATLES 


NEPAL 

NIÑOS DELA 
CALLE PATEAN 
LA PELOTA DE 
LA ESPERANZA [ 


Ungrupo de asttentes trabaja en el 
marco de la decima octava Erotika 
Folrquese lleva a cabo en la cludad 
Sao Paulo (Brasil).Con un ciclo de 
seminarios que explora las nuevas 
tendencias del sector, la presentación 
de novedades y espectáculos eróticos 
endirecto, la Erótika Fair, la cita em- 
presarial del mercado para adultos 


Decenas de niños de lacalle o 
huérfanos de Laguerra de Nepal 
se calzan lasbotas cada sábado 
por la mañana para jugar alfútbol 
gracias a un programa de socia- 
lización en el que participan or- 
fanatosdela capital del pas del 
Himalaya Adolescentes de entre 
14y 17 años se entrenan durante 


Elpiano en elqueetex Beatle Paul 
MeCartney compuso "Yesterday". uno 
delos temas más versionados de la 
hótora de la música pop.será subas- 
tado mañana en Londres. El plano, un 
Esvestatf de estilo "art deco" adquirido 
en1926 poria famila de lacantante 
brtánica Alma Cogan.será vendido por 
vn precio aproximado de 125.000 libras 


más importante de Brasil quesece- — mesespara participar despuésen (141 000euroso 204 000 dólares) 

lebra estos días en Sao Paulo.cumple— untomecanual defutbol Benla segun los responsables de la subasta, 
la mayoria de edad con diversidad de — capitalmepall buscandosalrde — elfameBureaude Londres /EFE O. 
presentaciones JEFE O. lapobreza /EFEO. 


CHILE 
UNPRESIDENTE 

AL QUELE GUSTA 
HURTAR LAPICEROS 


Un video en el que se veal 
presidente checo, Vaclav Klaus, 
hurtando discretamente un bo- 
lígrafo durante una conferencia 
de prensa en Chile está arrasan- 
do en el portal de la Internet 
YouTube, donde ya fue visto 
por más de 550.000 personas 
Durante su encuentro con su 
homólogo chileno, Sebastián Pi- 
hera Klaus toma el bolígrafo, lo 
examina brevemente y de forma 
discreta pone las manos debajo 
de la mesa, se mueve un poco 

y vuelve a colocar las manos, 
vacias, sobre la mesa /AFP O 


ARGENTINA 
BOSTEZO DE ABURRIMIENTO DISLOCA 
LA MANDÍBULA A UNA JOVEN 


Un bostezo para demostrar que la clase estaba aburrida, llevó a 
Holly Thompson, una universitaria de 17 años, drrecto al hospital, 
pues la mandíbula se trabó al cislocarse. La chica de Northampton. 
Inglaterra. no pudo ser ayudada por sus amigos y mucho menos 
por la clínica de su institución educativa. Tuvo que ser trasladada al 
hospital donde lograron cerrarle la mandíbula /AFPO 


MADRID 
DISPOSITIVO PARA 
SABER SIERES 
HOMBRE O MUJER 


En La Facultad de Informática 
de la Universidad Politécnica 
de Madrid han desarrollado 
un dispositivo que Identifica sí 
el usuario es hombre o mujer 
Este adelanto ya patentado 
tiene diversas aplicaciones 
Industriales, como el control 
de lasaudencias de televisióne. yy 
Intemet y otros usos. Consiste 
en una cámara de video 
conectada a un sistema de 
procesamiento de imágenes, 
donde Irán a parar cada uno 
de losfotogramas donde se 
detectan los rostros y se los 
clasfica por género JEFE O 


NUEVA YORK 


SE QUEDA SIN VENDER FA! O DIAMANTE 
ROSADO DE 15 MILLONES DE DOLARES 


Lacasa de subastas Chrstis's informó ayerde que no logró vender un anillo 
con un dismante osado y dos blancos, valorado entre12 y15 miliones de 
dolares. aunque sÍcolocó en el mercado otras valiosas gemas en tonos msado 
yamanilo Ese anillo. montado por un diamante rosado de 10.09 qullates con 
úotios dos blancos laterales.era la pieza estrella de la subasta de Joyas y pledras 
preciosas que la firma realiza cada primavero en Nueva York. Alfinal, ese: 
fabuloso andlo no encontró compradot/EFE O 
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a AYER HUBO AL MENOS 3 HERIDOS Y DETENIDOS TRAS EL ENFRENTAMIENTO ENTRE 
POLICÍAS Y MARCHISTAS DE LA COB, QUE DESDE HACE UNA SEMANA MANTIENEN SITIADA ALA PAZ. 


1 conflicto entre el presi 
dente Evo Morales y los 
sindicatos obreros que 
le exigen un incremento 


superior al 10% cumplió 


da en la que se vivieron nuevas 
protestas en las ciudades y blo. 
queos de carreteras. 

Mineros, maestros, trabajado 
res de Salud, universitarios, y 


funcionarios municipales, pro 
tagonizaron una multitudinaria 
marcha en La Paz, Sin embargo, 
la Policía dispersó con gases la 
crimógenos a los manifestantes 
en medio de una refriega en la 
que hubo tres agentes heridos 
por piedras y trabajadores ares 
tados, 


O SINDICALISTAS AGUARDAN 
DIÁLOGO. Il secretario ejecu 
de la COB, Pedro Montes, 
anunció que se 


lizaciones y aumen 
bado, 

cuando esperan volver a reunir 
que pidió “vo- 

solucionar 


se con Morales, 
luntad política: 


versaric 1 
ráa la COB el sábado. 


SANTA CRUZ SE MOVILIZA 
AFUEGO LENTO 


Manifestaciones 


cobraron mayor 


SECTOR 


0 ENSANTA CRUZ SE MOVILI- 
ZAN. En tanto, las medidas de 
presión en Santa Gruz y todo el 
país se radicalizan con bloqueos 


los maestros y Otros sectores so- 
ciales que se han lanzado a las 
medidas de presión 

Ayer, un grupo masivo de maes: 
tros imentó bloquear el aero 
puerto Viru Viru; sin embargo, 


la medid aplacada por la 
fuerza policial en medio del des 


contento de los maestros que no 
causaron mayores altercados a 
los insultos. 


tránsito de todos los bolivianos. 
Por su parte, el Gobierno ha in 
sistido en que it del Es 
s oficiales 


tado, que se 
es de 800 


mento salarial por encima del 
decretado, O 


Agencias 


LAPAZ SE ENFRENTA SIN 
TEMOR A SU PRESIDENTE 


Los sectores 


que apoyaban al 
Gobierno le exigen 


hoy una respuesta. 


Empresario privado le 
da la razón al Gobierno 


El presidente de la ( 
Nacional de Empres: 
de Bolivia (CEPB), Dani 
apoyó ayer la negativa 
bierno de autoriza 
salarial de 15 pot 
porla COB 
Sánchez asegura que unin 
to de estas característi 


Estado respecto a que el 10% es lo 


vEro 


Ea 


Elincremento pondrízen riesgo laestabilidad de las empresas. 


Innovación - Creatividad - 


Precios 


Estudiantes 


anzamientos de Nuevos Productos 


Profesionales 


ES 
MUNICIPAL 
VECINOS 


PLANTEAN SUS 
DEMANDAS 


+ abril 2011 


El Concejo Municipal sesionó 
ayer en la comunidad Pueblo 
Nuevo. Entre Los temas que 
abordaron Los ediles estaba la 
ampliación del relleno sanita- 

rio de Normandía, Los avances 
del convenio con Emacruz, la 
aparición de casos de dengue y la 
participación de los originarios en 
la elaboración de la carta orgáni- 
ca de la cludad 

Aprovechando la ocasión, los 
vecinos plantearon sus demandas 
vecinales, entre las más impor 
tantes la ampliación del sistema 
deagua potable, al respecto los 
ediles se comprometierona to= 
maracciones dentro de un plazo 
de 15 días habiles, Asimismo se 
estimó la designación de una 
brigada de fumigación para evitar 
la epidemia del dengue. 0 


OBRA 

LA MORITA 
ESTRENA 
GUARDERÍA 


Elbarrio La Morita ya cuenta con 
una guardería para Los niños. El 
centro fue inaugurado ayer por 
La Oficala Mayor de Desarro- 

llo Humano afin de beneficiar 
alrededor de 100 niños y está 
compuesto por cuatro aulas, una 
cocina y un comedor. 

Rosy Valencia, directora de Géne- 
ro de la munkipalidad, informó 
de que yason 93 los centros 
Infantiles que están en funcio- 
namiento, de los cuales l4 se 
entregaron este año para atender 
casi 600 niños “115 guarderías 
funcionarán hasta fin de año. 
Estamos invirtiendo tres millones 
de bolivianos en el pago a las 
educadoras, equipamientos y ali- 
mentación”, acotó. Las madres de 
familias de la zona agradecieron 
Laejecucióndelas obras. O 


. LA MITAD DE LAS 80 DENUNCIAS DIARIAS QUE RECIBE LA JEFATURA DE 


1 menos 80 denuncias 
Laborales ingresan diaria 
mente a la Dirección De 
partamental. de Trabajo, 

¿e las cuales el 50% son porla no 

cancelación de indemnizaciones, 

beneficios sociales, acoso y maltra- 
to laboral 

De acuerdo con el departamen 

1o legal de la institución, el 20% 

de las denuncias pasa a instancias 

mayores al no llegar a un consenso 
erase los demandantes y demanda. 
dos resultado de ello es que hasta 
la fecha alrededor de 50 empresas 
han sido sancionadas por el Minis 
terio del Trabajo. Esto, de acuerdo 

a Freddy Acebey, responsable de la 

parte legal de la institución, repre 

senta un notable aumento en los 
conflicis si se toma en cuenta que 
hasta el año pasado hasta la fecha 

sumaban a 19. 


DENGUE 


O FRECUENTES Y POCO DE- 
NUNCIADAS. *Vine a pedir aseso- 
ría pues hace unos meses me meti 
xaron, por razones injustificadas de 
mi empleo. Antes de ello me solid 
taron que renuncie voluntariamen- 
16, porque mí jefe no me quería e 
la empresa. Ante la negativa me dí 
jeron que no vuelva más y no me 
han cancelado mi indemnizació 
dijo Gladis Rojas. 

La mujer aguardaba ser atendí 
da por e responsable de asesorí 
para que ke resuelvan su caso, pues 
según dijo la contraparte quiere 
acusarla de hacer un trabajo inef- 
ente, pese a que sus compañeros 
afisman lo contrario. “Es una injus 
ticia ya que mi jefe se las tenía con- 
tra mí desde hace dos años y eso lo 
saben los directivos de la empresa" 
remarcó, 


Convocan a participar 
de la minga del 17 


Se viene la minga La Gobernación, 
através de la Secretaria de Salud 

y el Servicio Departamental de 
Salud (Sedes) pidió a La población 
que participe activamente, este 
domingo 17 de marzo para evitar 
la expansión de la epidemia del 
dengue 

Asimismo, Oscar Urenda, Secreta- 
o de Salud y Politicas Sociales de 
la Gobemación, informó, que 
actualmente se tiene 293 pacientes 
intemados en los establecimientos 
públicos, privados y de seguridad 
social por causa del mal. 


Por su parte, el Sistema de Informa- 
ción Nacional de Salud Santa Cruz 
(SNIS) ha registrado hasta el 
momento 6496 sospechosos y 

2310 confirmados, de los cuales 
5.500 provienen del área urbana y 
991 de la rural 

Hasta el momento se conoce que 
van 13 personas fallecidas por den 
gue y que se está investigando el 
deceso de un anciano de 73 años 
que murió en elhospital Japonés 
y de | niña de 6 años que falleció 
en el hosptal de niños Mario Ortiz 
Instan a la mpieza. O 


A TRABAJO SON POR INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE BENEFICIOS EN LOS DESPIDOS. 
Pr ms 8 


O EL ACOSO ES CALLADO. De 
acuerdo con Acebey el acoso es en 
tre muchas la denunda de las que 
poco se atreve a hacer el empleado 
por temor al despido, pues según 
formó sólo llegan a un 5% del 
tal de reclamos. 
Son pocos los casos que llegan a 
denunciane porque los obreros ll 
an hasta a pensar que es normal el 
maltrato de sus supero”, dijo el 
funcionario que exhortó a los em 
pleados a no callar cuando sufran 
de este tipo de problemas en su 
ambiente de tabajo. 


O ¿CÓMO SABER SI ES ACOSO?. 
Si de manera anormal el empleado 
es sometido a una sobrecarga la 
boral, le reducen sus horas de des 
canso, les aplican multas indebidas 
¿que a sus compañeros no les hacen 
y además sufre de maltrato psico. 


Militares se hansumado a las tareas preventivas contrael dengue. 


lógico como insultos o le alzan la 
vez, estos aspectos deben ser vistos 
como un acoso laboral, que está 
amparado por la Ley General del 
Trabajo, sostuvo el funcionario que 


el problema que padecen para 
amparados por la ley 


0 ACCIDENTES LABORALES, Por 
uti lado, se estima que entre 20 
y 30 empleados sufren accidentes 
¿dentro de su fuente de empleo por 
no comtarcon las normas de seguri 
dad pertinentes para una empresa. 
Según Freddy Acebey, el 90% de 
dos casos suceden en las empresas 
constructoras edificaciones o fábri- 
«as industriales O 


Marciana Soll Roca 
Ieeedadea combo 


CNS is ACCIÓN REPERCUSIÓN 
Bd LACAJA SIGUE ENEMERGENCIA. « INICIAN PROCESOS POR SALUD COLEGIO MÉDICO AMENAZA. 
PS] Las medicas de presión continuarán. Es La parlamentaria María Crístina EL Colegio Médico de Bolivia determinó 
PA La determinación que emitieron desde el - Viscarra, de Unidad Nacional, in- rechazar el Decreto Supremo 
FS) ampliado de Los trabajadores y més ñ / A IAB bado el miércoles por el Gobierno y que 
Dd de la Caja Nacional de Salud (CNS), taria iniciarán procesos penales prevé la atención de los. xados de la 
[e] quienes hace 11 días mantienen su pro- d en contra de la ministra de Salud, Caja Nacional de Salud (CNS) en otros ges- 
[09 testa porla derogación del artículo 23 de TS — tores delseguro social y anunció un paro 
la Ley Financial /ELO ] de deberes. / ELO de 24 horas para mañana. O 


. ANTE EL PARO QUE REALIZAN LOS MAESTROS POR EL INCREMENTO, LOS ESTUDIANTES 
COPAN LOS INTERNET, JUEGOS ELECTRÓNICOS Y PLAZAS EN EL HORARIO QUE DEBERÍAN PASAR CLASES. 


EL GOBIERNO ENCONTRA 
El ministro de 
Educación, Roberto 
Aguilar, calificó de 
injustificado el paro. 


NO RETROCEDEN 
Los maestros 
afirman que no 
levantarán las 
¡medidas de presión. 


"Los maestros 
deben pensar en 
el perjuicio que le 
están causando a 
los estudiantes con 
esta medida” 


den el paso o 
fuentes de unbajo”, dijo, 


¡entras los: maestros 
de los colegios fsca 
les de la capital 
.ceña cumplieron ayer es por los café inte 


su cuarto día de paro indefinido — mercado Los Pozos y Mi 
por el incremento salaral, las au-— donde curiosamente 
las de las escuelas lucen vacías y. exdusivos donde los pequeños 
mues en lugar de pasar 
n inmersos en activida 
a la formación escolar. 
Según la Dirección Departamen- - parejas de cole 
tal de Educación (DDE), más de — música y am 


O JUSTIFICACIONES. El secre 
Mi 


tario ejecutivo del 


cargos, incremento salarial y tras- 
lado del Seduaa al edificio de la 


400 mil estudiantes se encuen- — ausencia de sus profesores. calle La Paz 
tran, perjudicados en la ciudad 
por la protesta OPIDEN NO PERJUDICAR. Ante O SANCIONES. Por su parte el 


esta situación, algunos padres de — director departamental de Educa 
O IN FRAGANTI. La jornada de familia como Celestina Hores, ción, Banolomé Puma, dijo que 
ayer al menos 22 niños y adoles- — manifiestan su rechazo a la me- los maestros serán sancionados 
centes se encontraban en los jue-— dida, "es el colmo la manera en — con tres días de descuento por el 
gos electrónicos duramte horas de — la que penudican los maestros, - perjuicio a los estudiantes. O 


clase, vistiendo además uniforme — primero a los niños con la para OVENEE 
exolar Los estudies perno: lisción de acsvidades colima y 
cían a la unidad educativa Plá- — después a nosotros que nos impi UU 33 
¡6 La Educación y el potenclamiento de las mujeres alrededor el mundo no puede sino resultar en una 
vida mas amable, tolerante, justa y pacífica para todos. Aung San Syu Kyi, Ganadora del Premio Nobel de la 
Y Yemboejare merata kuña réta gu+noi kua +v+ pe va omee oiko vaera pra kavi, pta guaju, 
yeyovaque jare yerovia katu. Aung San Suu Kyi jae Premio Nobel 


(1503/4có] 


AS 


TERNA ELECTORAL 
SE ABRE LA 
ETAPA DE 
IMPUGNACIÓN 
DE VOCALES 


E 


Delos 31 habilita 


o que queda: 


cuenta sí cumplen con 
bre B, donde eval 


la hoja de vida 
Sand 


y2radeció la participa: 
la población y 


¡de quedaron 20 
ll mujeres, explicó que 
se abre una segunda etapa para 


que cualquier cludadano pri ido al presenciar 
su Impugnación a alguno de los el atraco de 120 mil bolivianos a 
articipantes o también manifieste. — una mujer el pasado martes. 


gún el artículo 33 de 
a Ley 018 del Órgano Electoral 
Plurinacional. La Comisión de 
Constitución tiene 45 día 
enviar la Lista de ternas crucs 
diputados. AD O. 


cativi 
boliv 


APOYO 


Solidaridad 
con Costas 


L autor del dispas 

tra el gobern 

Ca lera ya está 
identificado, según fuen 


tes policiales, aunque por estrate 
pia evitan dar más datos. El delin 

a a bordo de una moto 
baleó a Costas, que los 


Pp 
El fiscal Adán Arteaga confirmó 
que ya se sabe quién disparó y 


del antisocial quien 
un ex reo de la cárcel 


OMOVIDA POLICIAL La Policía 
sometió ayer a un desfile identif 
jete sospechosos, cinco 
s y dos colombianos. 
Estos últimos fueron arrestados 


LA POLICÍA CREE HABER IDENTIFICADO A LA PERSONA QUE HIRIÓ A 


en la ciudad de Montero, donde 
estaban alojados en un inmueble 
en poder de un arma calibre 38 
De los siete arrestados ningu 
fue reconocido por la vict 
Dolly V 


de la clínic 
dado de al 


O AVANCES ENLA BÚSQUEDA. 


hoy se tiene previsto mos- — pia y no de 


trar un nuevo retrato 
delincuente que disp 
primera 

retrato fue 


los datos pri 
víctima, quien tu 
recto con los dos 
antes de ejecutar el rol 
naron la moto en que 


*; Los exgenerales del Ejér- 


Legisladores oficals 


peración Nosadherimos 
y plenamente a la 


nuestra solidaridad y una pronta) 2 


recuperación” dijo JANF O 


cto, Gary Prado Salón 
y Lucio Áñez Rivera, serán 
aprehendidos por elMi- 


que ingresó asu fase con- 
clusiva en La Paz. La orden 
fue emitida por el juez 
Noveno de Instrucción en lo 
Penal, Rolando Sarmiento, 
que los declaró en rebeldía 
Junto Juan Carlos San- 


y Eduardo Melgar 
Sarmiento. O 


O EVOLUCIÓN. El gobernador 
Rubén Costas se recupera favo. 
rablemente. Según los reportes 


RUBÉN COSTAS HACE DOS DÍAS. EL GOBERNADOR SE RECUPERA EN LA CLÍNICA. 


"El Gobernador 
vaa tener una 


a Fotanini podría ser recuperación 

al pane, se le hizo 2bsoluta y va poder 
sb herida que ie retornar a trabajar 
beza la cual está lim- — en breve” 


ninguna evi 


LA POBLACIÓN LE REITERA 
SU APOYO 


Las visitas y la 
solidaridad no 
cesan para con la 
autoridad. 


endo algunas vi 


LUIS REVILLA 
Apoya cumbre 
de seguridad 


BOLIVIA 3600 IMEI all 
ee > abri 20 


IGLESIA VE SEA. LAs INUNDACIONES PONENEN FLASH 


CORRIENTE EMERGENCIA A SEIS MUNICIPIOS Led 


REHABILITAN LA PROVISIÓN 
QUE QUIERE ENELDEPARTAMENTO DEPANDO [[  DEAGUAENZONA AFECTADA 
'AYMARIZAR' A 


POR MEGADESLIZAMIENTO 
TODO EL PAÍS 


Sets municipios del departamento de Pando se de- El vicepresidente Álvaro. 

elararon en emergencia detido al desborde deríos García Linera inauguró ayer 

que inundó viviendas, sembradíos e inhablUtó vías de un acueducto construido 

Í acceso,además que produjo inestabilidad en las carre- por la estatal Yacimientos 
teras dela zona, o quedificulta el envío de asistencia Petrolíferos Fiscales Bolivia- 

El responsable del Centro de Operaciones de nos (YPFB), para rehabilitar el 

Emergencia (COE) de La Gobernación pandina, Fer- suministro de agua potable a 


nando Pedraza, explicó que uno de Los municipios más de 40 barmos de la zona 
más afectados es Bolpebra, donde se pudo Ingre- sur de La Paz, afectados por el 
sar solamente por el lado brasileño /Fides O megadeslizamiento [ABI O 


El jefe dela Delegación de la 


Unión Europea en Bolivia (UE), Es ca A aprobó por unanimidad, en 
embajador Kenny Bell, anunció S E sus estaciones en grande y en 
queese organismo multlate- Ñ detalle, dos proyectos de ley 
ral apoyará a este país andino E de transferencia de predios a 
amazónico con 490 millones — Py favor de unidades educativas 
de bolivianos para fortalecer y asentamientos humanos en 
la lucha contra el narcotráfico y Tarija, en conmemoración a 
Eldiplomático europeo su- | ») los l49 años de la Batalla de 
brayó que "todos tenemos que Ñ La Tablada que se celebrará el 

"Constatamas la existencia hacer mayores esfuerzos para 5 > AE 15 de abril JABI 

de una tendencia evidente, combatir ese mal" y reiteró “el , 

de parte de una determinada decidido apoyo” dela UE en 

corriente del poder polluco,a — esepropósito El apoyo Inclulra 

Imponer alguna de las culturas — 90 millones de bolivianos para 

Indígenas con sus expresiones — — fortalecer el Consejo de Lucha 

correspondientes sobre las Conta el Tráfico llício de Dro- 


restantes culturas autóctonas —— gas (Conaldi)/ABI O 
de Bolivia", dice La última Carta — 
Pastoral de los Obispos en alu- 

sión a la reiterada preeminencia 

de la denominada cosmovisión 
aymara en actos públicos del 
Gobierno del MAS, tales como 


lacivallas, joachadas ywilan- — [IA dd INICIAN TRAMO! DEL DUCTO 


chas /ERBOL O CARRASCO-COCHABAMBA 
UN CÓNSUL Enfebrero de este año, en La encuesta realizada por el grupo Fides Mañanasedaráinico ala 
enla ciudad de La Paz, un 80,70% de los consultados se mostró en construcción del tramo lIdel 
ENPARAGUAY >= contra de la reelección del presidente Evo Morales, en abriLeste gasoducto Carrasco-Cochar 
rechazo bajó al 72%. En el caso de El Alto, dondeno se realizó la bamba (GCC), que atravesará 
CAE UNA JOVEN encuesta en el mes de febrero un 63,30% está en contra de lare- ElSllar asíraufico el vcepre- 
elección de Morales, mientras que un 36% sí está favor En otros sidente Nacional de Opera- 
BOLIVIANA CON resultados alcanzados en este estudio, se pudo verificar que Evo ciones de YPFB-Transporte, 
Morales es la persona con más confianza en La Paz con el 140%, Ramón Navas. El tramo ll tene 
TRES KILOS DE seguido de Juan Del Granado (15,70%), Luis Revilla (15,20%), Samuel una longitud de 78 kilómetros. 
Doria Medina (14,20X). El ex alcalde de La Paz bajó del apoyo con- La obra es complicada porque 
COCAÍNA seguido en febrero que ra del 2,30% /ADES O atraviesa El SIlar/AN 


El Goblerno de Chil 
al cónsul de este país en Santa 
= Cruz de a Sierra, Frank Sinclair 
Manley, que deje de desar 
llar actividades empresarl 
incompatibles con su func 
diplomática, y decretó además 
una investigación al res; 
Asílo confirmaron ayer fuen 
tes de la Cancillería, que ra- 
tificaron una publicación del 
periódico digital El Periodista, 
según la cual Sinclair Manley 
es socio junto al también chi- 
leno Nelson Artigas Barra, en 
La empresa boliviana "Artigas y 
Sinclair Limitada" (A8:S Ltda). 
JANFO 


ROBAN UN EQUIPO DE 


VUELVE 
EFUEA. 

NABRIA 
La fiscal de Distrito de La Paz, 
Betty Yañíquez, informó ayer 
que los fiscales Sara Villa- 
rroel y Juan José Ulo, que 
viajaron a Estados Unidos con 
dos policías investigadores, 
para indagar el caso del ge- 
neral retirado René Sanabri 
retornarán el fin de semana./ 
ABIO 


Agentes antidroga detuvieron 


ayeren un aeropuerto de Para CARDIOLOGÍA DEUN 


guay a una Joven boliviana que 


pretendia wajar a Suestucacon — HOSPITAL MILITAR 


más de 3 Kilos de cocaína ocul- 


tos en el interior de un televisor. — [| ¡Nadie lo puede creer! "Siel robo se hubiera pro- 

Se trata de Silvia Arias, de 24 'ducido en una línica de civiles, hublera sido hasta ESTATAL DE ALMENDRAS NO 
años y orlunda de La ciudad normal”, dice una fuente, pero “no pues de un TIENE AÚN UTILIDADES 
Santa Cruz, que fue arrestada Hospital Militar, donde hay guardias las 24 horas", El gerente general de la Em- 
en el aeropuerto Silvio Perti- agrega otra fuente a tiempo de contar la desapar presa Boliviana de Almendras 
rossi, en el municipio de Luque, — [ción deun ecocardiografo del principal centro mé- y Derivados (ERA), Herlan Ga- 
Informó La Secretaría Nacional. ¡dico de Cossmil, ubicado en la zona de Miraflores imerra, Informó ayer que esta 
Antidrogas. 3 kilogramos de de La Paz Se estima que el equipo cuesta alrededor factoría recaudó el 2010, Sus 
cocaína fueron extraídos delin- — | de70 mil dólares El hecho "sucedió díasantes del 23 millones, aunque todavía 
terior del aparato.JEFE O Día del Padre”, reveló una fuente /ERBOL O. no tuvo utilidades JERBOL O 


a 
ía 


Elministro de Defensa chileno, Andrés. 
Allamand, de vita en Arca, ciudad si- 
tuada en la frontera con Pero. sostuvo 
ayerque no van "a morderelanzuelo” 
en alusión a las declaraciones delcan- 
dldato presidencial peruano Ollanta 
Humala "llinguna autoridad de Go- 
bierno (chileno) va a morder etanzuelo 
y se vaa nvolucraren una disputa elec 
toral que hoy dl tiene lugaren lacon 
enda del Peru". señalo Allamand sin 
nombrar ninguno de los candidatos 
a la Presidencia de ese pass "Nosotros 
O nos Vamos a pronunciaron res- 
pecto a ninguna de las declaraciones 
de quienes hoy día están compitiendo 
porla Presidencia del Pero", ¡ecalco 
el ministro tras una vista de trabajo 
enla cludad de Arca, fronteriza con 
laciudad peruana de Tacna. Humala: 
considero que seria positivo que Piñera 
"pida perdon" a Perú JEFE O 


ARRESTAN 

A CONCEJAL 
BRASILEÑO, 
JEFE DE GRUPO 
PARAMILITAR 


La Polk brasileña anestó ayera un 
úconcejalde Rio de Janeiw acusado de 
lderarun grupo parapolicialalque se 
leatribuyen varos asesinatos y que al 
parecer planeaba atentarcontra im- 
portantes autoridades regionales. El 
concejal Lulz André Feira da Siva 
detenido en su casa poragentes de 

la Policia Cvilde Rl de Janet, tue: 
acusado de liderarel grupo de "mit 
lanos" que actúa en Jacarepagua y 
otros barrios en eloeste de la ciudad. 
Se descubrió que planeaba atentados 
contra la actual pte de la Policies CL 
comisaria Martha Rocha: aldiputado 
regional Marcelo Freno ya una con- 
cejalque no fue identificada JEFEO. 


ETARRA SALE LIBRE 


Elpreso más antiguo de la 

banda terorista ETA, José 

María Sagarduy Moja, allas 
'Gatza", condenado enEspaña 

por su participación en varios 

atentados mortales en las dé- 

cadas de 1970 y 1980, quedó 

ayeren libertad tras pasar cas! 
¡años en prisión "Gatza' 

salió del centro penitenciario 

Jaén !!, en la región meridional 

de Andalucía, fuerecibido por 

unos familares y abandonó 

el lugar en un vehículo que 

se marchó custodiado por la 

Guardia Civ Simpatizantes 

y deractores se Increpaban 

afuera de la prisión /EFE O. 


MADRE SE SUICIDA JUNTO A 
TRESHIJOS ENRÍO HUDSON 


Una madre norteamertana se mató junto atresde 
sushlos el hundir delberadamente sucamioneta en 
agues delrt Hudson.cera de llueva York informó. 
ayer miércoles la Polka. Lashandra Armstrong, de 

25 años.se quo la vda la noche del marte con tres 
desus his, una bebé del meses y dos varones de 

2y5años Otro hip.del0 años. logro escaparyse — fl 
encuentra asalvo.según la Poick,Elgrama estuvo 

al parece precedido de una pelea conyugalconel 

padre de lostres aos /AFP O 


El presidente de Bielorusia. Alexandr Lutashenko. anunció ayerla 
detención de los autores del atentado del metro de Minsk porel 
omnipresente Coke de Seguridad del Estado (KG8) y amenazó 
con una nueva represión de la oposción. "Hoy (ayer) a las 5 de la 
mañana el crimen ha sido esclarecido. Los detenidos contesarn 
o sólo elacto terrorista en el metro. sino también los atentados 
cometidos en el Día de la Independencia (2008) yen la ciudad 
de Viebsk (2005)". aseguro Lukashenko, En un tiempo récord de 
apenas 24 horas después de la explosión, las fuerzas de seguridad 
ya hablan detentdo a los tres participantes en elatentado JEFE O. 


Elprestlente BarackObama anunció un 
plan para reducireldéteiten 4 billones de 
dólares enIZaños.en undscuso sobre 
lasttuación presupuestaria de Estados 
Unos enelqueenfrentó a los republ- 
anos. en pleno lanzamiento de lacam- 
paña presencial 2012. "Eldebate sobre 
presupuestos y déficits no es solamente 
sobre números en un papel es más que 
recortaro gastar”, ip el mandataro en la 
universdad George Washington, "Es sobre 
eltipo de futuro que queremos. es sobre 
eltipo de pat.en elque creemos”. Obama 
lp que su proyecto de reducireldetice 
en 4 milones de millones de dólares en 
12añoso menos. recoge aportes del in 
forme de unacomsón fecal bipartdaria 
elaño pasado, Enumer cuatro medios 
para logyario: gastos en baja. recortes en 
Defensa, reducción de gastos de salud 
superfluos -aunque reforzando los progra: 
mas públicos Mediare y Medca- y una 
reformade la ley impostiva/AFP O 


IBAMA PRESENTÓ PROPUESTA 
PARA REDUCIR DÉFICIT 


ORBITA 


JAPÓN 

OMS PIDE VIGILAR 
CONSECUENCIAS DE 
FUKUSHIMA POR 100 20 AÑOS 
La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) subrayó ayer 
miércoles la necesidad de 
crear sistemas de vigilancia 
sanitaria durante una o dos 
décadas en Japón con el fin 
demedir las consecuencias 
en La salud provocadas por el 
accidente en la central nuclear 
de Fukushima/AFP O 


ITALIA 

JOVENES DIVULGAN 
DETALLES DELAS FIESTAS 
ENLA CASA DE BERLUSCONI 
Jóvenes revelaron a La fiscalía 
de Milán detalles de Las vela- 
desen la mansión del jefe de 
gobiemo Sivio Berlusconl, en 
el marco del juicio "Rubygate”. 
4(.JUn grupo de chicas comen” 
zaron a mostar sus senos, lo 
tocaban en sus partes íntimas y 
ellas a su vez se dejaban tocar, 
comentó una de ellas JEFE O 


tz ati 


REPÚBLICA DOMINICANA 
REPATRÍAN A 254 HAITIANOS 
INDOCUMENTADOS 

Las autoridades de La Republica 
Dominicana repatriaron ayer a 
254 haitianos que fueron dete- 
nidos en unamplio operativo 
realizado por inspectores de 
Migración y miembros del Ejér- 
cito Nacionalen la provincia 
de Santiago, 155 kilómetros 

al norte de Santo Domingo, 
según dicta el marco de la ey, 
dieron fuentes oficiales JEFÉ O, 


ARGENTINA 

GREENPEACE PROTESTA 
FRENTE ALA EMBAJADA DE 
CANADÁ POR MINERA 
Activistas de la ONG medio- 
ambientalista Greenpeace 
disfrazados de piratas se 
nifestaron ayer frente a La am 
bajada de Canadá en Buenos 
Alres para protestar contra los 
amparos judidales presenta- 
dos por la minera canadiense 
Barrick Gold, queimpiden La 
plena aplicación de la ley de 
protección de glaciares, JEFE 0 


pe e 


MÉXICO 

ANGUSTIA ENTRE POSIBLES 
FAMILIARES DE VÍCTIMAS 
Decenas de personas aguar- 
dan frente a la morgue de la 
fronteriza Matamoros (noreste 
de México) para saber si sus 
famlllares desaparecidos están 
entre los l16 cadáveres resca- 
tados recientemente en fosas 
clandestinas JAFP O 


. EL HOMBRE QUE GOBERNÓ CON MANO DE HIERRO DURANTE 42 AÑOS FUE ARRESTADO POR 15 DÍAS. SU- 
FRIÓ UN ATAQUE CUANDO ERA INTERROGADO POR LA REPRESIÓN A LAS PROTESTAS QUE FORZARON SU SALIDA. 


1 ex presidente de Egipto, 
Hosni Mubarak, cuyo esta 
do de salud es “inestable” 

sus hijos Alaa y Gamal 


fueron detenidos ayer por un pero- 
do de 15 días, por comupción y por 
la violenta represión de la revuelta 
quecondujo a la caída del régimen. 
Hl martes se informó primero sobre 
la hospitalización del depueso pre 
sidente, luego desu interrogatorio y 
ayes sobre la detención de los tres 
hombres 


'OJUICIO. Dos meses después de la 
caída de Mubarak, en el poder du- 
rante 30 años, la presión persiste en 


awuz señaló que el fiscal Abdel 
Maguld Mahmud susoriaó ls de 
jones “en el marco de la inves: 
sobre el uso de la violencia 
contra los manifestantes durante 
los disturbios de enero y febrero 
deeste año, 
La violenta represión de las mani 
festaciones habría dejado unos 800 
muertos, según fuentes oficiales 


O ESTADO DE SALUD. Mubarak 
fue intemado el martes en el Hos 
pital Internacional del balneario 


LIBIA 


DARÁN DINERO A REBELDES. 
Una conferencia intemacional sc 
Libia Integrada por países árabes y occ! 


de Sharm el Shei, a orillas del Mar 
Rojo, poco después de sufrir un in 
farto mientras era intermgado por 
los fiscales, indicaron los medios 
estatales 

Su estado de salud es “inestable”, 
indicó la agenda oficial MENA ci 
tando a una fuente médica, aunque 
posteriormente se informó de que 
había mejorado, según la misma 
fuente 


OSUS HIJOS. Gamal, dirigente del 
Pardo Nacional Democrático pre 
sidido por su padre, se concentró 
sen hacer del partido, un instrumen- 
to para accedes a la presidencia. 

Por su parte, Alaa, hijo mayor de 
Mubarak, a su hermano la 


en los negocios. Ambos están acu 
sados de haber incitado a disparar 
¿contra los manifestantes O 


MUERTOS 
es elsaldo de las violentas 
revueltas en Egipto. 


ORBITA 


dentales decidió ayer miércoles en Qatar 
crear un mecanismo de ayuda financiera 
para Las fuerzas rebeldes, y volvo a exigir 
que el coronel Muarmar Gaddafi deje 
el poder JAFP O 


*EEUU FOMENTA CONFLICTO" 
El presidente iraní, Mahmud 
Ahmadineyad insistió en que las 
potencias mundiales buscan crear 


SIRIA 

PRIMERA MANIFESTACIÓN EN ALEP.. 
Casi 500 estudiantes se manifestaron ayer 
miércoles en Alep para pedir ibertad, en 
la primera protesta en esta ciudad norteña 
desde el comienzo de la revuelta en Siria 
contra el régimen del presidente Bashar 
elAsad. Alep es la segunda cludad más 
importante de Siria /AFP O. 


noc 


kl 


El primer a tulo de Bolivia. 


a 


EEUU 
MANTIENE 
SU AYUDAA 
LA ALBA POR 
ESTRATEGIA 


jueves 14 - abr 


Estados Unidos tiene razones. 
estratégicas" para mantener 
programas de cooperación con 
los países de La ALBA, que en su 
mayoría Le son políticamente ad- 
versos, afirmó el encargado de la 
diplomacia estadounidense para. 
América Latina, Arturo Valenzue- 
La, ayer. 

"Nuestra respuesta es una 
respuesta estratégica", Indicó. 
Valenzuela durante una audiencia 
en la Cámara de Representantes, 
donde defendió el presupuesto 
para el año fiscal 2012 de Estados 
Unidos para programas de coope- 
ración con América Latina. 

Los países que integran la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de 
América (ALBA), liderada por 
Venezuela, tienen "sociedades 

e historias diferentes” y Estados 
Unidos "debe tener en cuenta 
esas diferencias" yno ofrecer una 
"respuesta Unica”, dijo Valenzuela 
El legislador republicano Con 
Mack (Florida, efe de la Subco- 
misión para América Latina de La 
Amara, criticó quel presupues- 
to para eLaño fiscal 2012 prevea 
cas! 100 millones de dólaresen 
programas de ayuda para países 

dela ALBA, cuando "sus lideres. 

no quieren el apoyo deEstados 
Unidos". La ALBA está integrada 
porVenezuela, Bolivia, Cuba Ecua- 
dor Nicaragua, Antigua y Barbuda, 
Dominica, entreotros JEFE O 


1. CARLOS ROJAS 
Defiende 
al INRA 


Aunque hay recientes de- 
nuncias que implicaron a ex 
funcionarios del INRA en pre- 
suntos actos de corrupción, 
para el director nacional de 
la entidad, Juan Carlos Rojas, 
encargada del saneamien- 

to de tierras su insttución 
está libre de este flagelo y 
tampoco atraviesa una crisis 
Sin embargo, Rojas manifestó 
que se están realizando un 
conjunto de medidas para 
transparentar el trabajo que 
realizan [RO O 


FORO 


NEGOCIOS 


AS. DOS EXPERTOS NO VEN AVANCES PARA EXPLOTAR EL METAL, QUE ES 


APETECIDO HOY POR SU USO EN LA FABRICACIÓN DE BATERÍAS PARA AUTOS ELÉCTRICOS. 


olivia aún no tiene una es- 
trategía para la industria 
lización del lítio, advinió 
el especialista Juan Carlos 
Zuleta, pese a acuerdos logrados 
por el Gobiemo de Evo Morales 
con Corea del Sur y Venezuela. 
*No existe una estrategia para la 
extracción, el procesamiento, de 
sarrollo € industrialización del 
salar de Uyuni” preci Zuleta, 
quien advirió que la lima época 
le lluvias paralizó la primera fase 
de la prometida industrialización 
del litio boliviano. 
El analista Humberto Vacaflor se 
ñaló que "se está avanzando en la 
instalación de una planta piloto 
para producir carbonato de litio, 
pero su principal responsable ad- 
mite que no tiene la menor idea 


del costo de producción que pue 
da llegar a tener” 


O METAL ESTRATÉGICO. 11 litio 
«es un cotizado metal que se u 
za para la industria electrónica y la 
energía limpia. Bolivia posee un 70 
porciento de las reservas mundiales 
¿de lio con 100 millones de tonela 
das métricas que se encuentran en 
17.000 kálómetros cuadrados de los 


, Empea, Cap 
vs queestán en los 
departamentos de Potosí y Oruro, 
sen el sudoeste de Bolivia. 

El Gobiemo de Evo Morales tenía en 
¡Carpeta propuestas de empresassurco- 
reanas, japonesas, chinas, brasileñas 
irankes y venezolanas para un proga- 
ma de industralización del lio. 


ARGENTINA 
Potencial del 
nuevo gas 


Argentina, un 
Jl compradores d 
f naturald 


delo 
gas 

livia, podría 

millones de 


forme 


del Departa 
Energía de 
s. En teoría, las reser- 


Sin embarga, Bolivia, a través de 
una empresa estatal, apunta en 
la primera etapa a la producción 
de salmuera y carbonato de li 
tio, Para la segunda fase requiere 
de fuerte financiamiento externo 
para producir cloruro de lito, li 
to metálico y baterías. 


DO DEL GOBIERNO 
DEEVO MORALES 


Venezuela tiene 
un plan para la 
producción de 
baterías y pilas. 


OLOS COMPRADORES. Elli «s 
ve copan Má dela or 
vas baterías € ús 3 
Indusña eleuónia de Cora del 
Sur, sede de multinacionales cumo. 
1G o Samsung, empresas que im- 
portaron hace dos años un volumen 
de 5.000 toneladas de litio. O. 


485 


OS 
Por año requiere el pais 
para prodock 30 mito. 


Batista, y otros Inversionistas 
informaron que se asociarán 
«con Labolsa estadounidense 
¡CE paralanzar unmercado 
de contratos de electriddad 
llamado BRIX. La meta es 
triplicar las transacciones 
de este tipo en Brasil en los 
próximos tres acincoaños. 
aunos $us 47500 millones. 


E A 
ALTÍMETRO 


1 Ñ CAINCO 

Í SUMARÁ 5 SECTORES A 
NÚCLEOS EMPRESARIALES 
La Cámara de Industria, 
Comercio, Servicios y Turismo 
de Santa Cruz (Cainco) 


5. EL a 
vu ke ue 
PASNECESITA 750 gi 
oo 
POR AÑO Y SÓLO e e 
PRODUCE 482 MIL TN. piba ret 
a 
CSL ECO De La LON 
Europea /ÁNF O 


GESTIÓN 2010 
LAS EXPORTACIONES DE 
QUINUA REPORTARON 46 
MILLONES DE DÓLARES 

El viceministro de Exportacio- 
nes, Huáscar Ajata, Informó 
ayer que Boliviaes el prin- 

cipal exportador de quinua 


1 país necesita anualmente 
mil toneladas de maíz 

abastecer el consu 

mo intemo, pero el año 


pasado la producción nacional 
apenas llegó a 482 mil toneladas, 
revela un informe del IBCE, que 
su vez retoma datos del Comité 


responsabk en la 

os que abarcar 
Ios 

somerdo Exte 


año pasado logró 46 millones 
nta del 
"grano de oro". Tenemos unos 
7Ó mil productores de quinua 
en una superficie de 50 mil 
hectáreas en tres departa- 


tuto Boliviano di 
rior (IBCE), 


O ¿A QUIÉNES AFECTÓ? Los 
s golpeados por la menor 
olera maicer fueron el sector 
avícola, que acapara el 57% de en 2010, agrega el IBCE En contra 
la oferta, seguido de la ganadería. partida, el Gobiemo anunció la li 
(20%), consumo humano (17%) - beración de aranceles para la inter. biotecnología en 
y exportación (6%), aunque en — nación de maíz, mediante Decreto. diversos cultivos comenzó hace 16 
este último punto, algunas varie- — Supremo; la norma quedará sin años con 1,6 millones de hectáreas 
dades del grano estuvieron vetadas — efecto en los próximos días. y hoy abarcan 148 millones de 
para su venta al exterior. hectáreas, de las que 0,9 millones 
Esta prohibición coincide con un OLA ALTERNATIVA. El uso de los. están en Bolivia, O. 

derrumbe de las exportaciones que — transgénicos es una opción para 
cayeron de 34.387 toneladas en — mejorar el rendimiento y la can Aldo Aguera 
2009 a tan sólo 4.636 toneladas — tidad e maíz, indica el organismo sagulerañedadsa combo 


EDITORIA 
; ON 


Mucha 


| contrato para la recolección de basura es insos 
tenible. El servicio adolece de tantas fallas que es 
dificil encontrar alguien que esté a favor. Sin em- 

bargo, deshacer el acuerdo firmado hace ocho años 
ino parece nada sencillo, porque si bien, SUMA se 
ha abierto a negociar la resolución, no está dispuesta a irse 
sin antes cobrar presuntas deudas del municipio. Del otro 
lado, la administración de Percy Fernández aduce también 
que la empresa tiene saldo en contra por las múltiples mul. 

tas aplicadas y por supuestas fallas con las que incurre en 
incumplimiento de contrato. 

La consigna de SUMA es cobrar hasta el último centavo y en 
ese sentido cita que por ejemplo asumió pasivos ambientales, 
que le correspondían al munkipio y que además una anterior 
demora en el pago por más de tres meses no ha tenido su resar. 

cimiento, Cerrando números, la empresa de Horacio D'Arruda 
exige 300 mil dólares, según reportes de prensa. Similar monto 
quiere el municipio por concepto de multas aplicadas en los 
Últimos meses. 

El nuevo mando en la municipal empresa Emacruz se ha pues 
to tres meses de plazo para que la ciudad cuente con un nuevo 


ENFOQUE 


¿Puede Dios ser 
democrático? 


las democracias que podrían 
Nlorecer en estos tiempos de 
la revolución de los jazmines 
Í Israel es hija del Libro, de la 
Biblia, del Dios único del Sinal 
enemigo feroz de los idolos, 
un díos que no fue ni podía 


odria parecer una 


provocación, en este — ser democrático, pero que era 
momento en que también el Dios que liberaba 
tantos — ciudadanos — alos esclavos de los faraones 
están sacrificando — egipcios 


Los cristianos oficiales, la otra 
religión monoteísta, están a mi 
parecer, demasiado callados 
ante la revolución en curso en 
busca de la democracia árabe. 


su vida en la defensa de la de 
mocracia y de la libertad -dos 
vocablos 'sinónimos- en los 
países árabes, que nos pre 
guntásemos sí Dios puede ser 
lemocrático. 

No lo es. Justamente, en este 
momento, en la nueva revolu: 
ción que viven los pueblos de 
Oriente, están de alguna ma 
nera presentes las tres grandes 


El Vaticano 
sigue siendo 
una monarquía 


religiones del Libro, las tres fes 
monoteístas de la Historia: ju: absoluta, 
daísmo, cristianismo e islamis- difícilmente 
mo, Muchos de los miedos en permeable. 


esta hora que la humanidad 
vive con aprehensión, perple 
lad y esperanza al mismo 
'mpó, están impregnados de 
tintes religiosos, Baste recor 
dar el miedo a que los movi 
mientos islámicos extremistas 
y antidemocráticos puedan lle: 
gar al poder bajo la excusa de 
lerrotar al tirano de turno. 
Israel está perplejo. Es acusa 
do de preferir la perpetuidad 
de regímenes dictatoriales, 
fieles a él, en detrimento de 


EL SOL 

Perédcogrtutode nformación 
neral editado, mpreso y distribuido por. 
EDITORIAL DÍA ADÍAS.A. 
Furdadoel13 de septiembre de 2010. 

A Crsto Redentorkm 7El Remanso 


No debería extrañar. No hace 
ni un año, el secretario de Es- 
tado del Vaticano, cardenal 
Tarcisio Bertone, afirmó taxa 
tivamente que la Iglesia “no 
puede ser democrálica” por- 
que en la Iglesia el “poder es 
indivisible”. 

El Vaticano sigue siendo una 
monarquía absoluta, dificil 
mente permeable a los valores 
democráticos modernos. 


Agencia Av El rompi casiAy SanAuelo 


Director Corporativo: Marcelo Santa Cruz 
"Gerente Comercial: Gabnela Cormbra. 
Gerente de Producción: Maro Sarabza 


LÍNEA GRATUITA: 


basura 


de por medio 


servico, esta vez plantea entregar cinco empresas y no sólo 
una el trabajo en base a zonas y rubros especticos de la basu- 
ra. Pero si hasta entonces no se ha disuelto el pacto con Suma 
todo serán buenas intenciones, a no ser que se decida echarlos 
por las malas asumiendo todas las consecuencias que pudieran 
derivar de un juicio arbitral. 
En media década la cantidad de basura que se acumula en San- 
ta Cruz se ha triplicado al pasar de 302 toneladas en 2005 hasta 
900 toneladas el año pasado. Durante todo ese lapso han sido 
casi nulos los intentos por reciclar los desechos. Lasideas sólo 
han quedado en eso. Una muestra es el plan de aprovechar las 
gomas viejas, que se recolectaron durante una minga antiden- 
gps hace dos años, pero que todavía permanecen eh Norman 
fa por falta de un plan para darles mejor uso. 
La tradición de "cachivacheros”, tan arraigada en la cultura 
'camba, también es otro punto del problema; acostumbramos a 
conservar las cosas en la casa aunque estén totalmente ínser 
vibles y de yapa convertimos en botaderos improvisados prác: 
ticaménte todo el radio urbano de la ciudad. Pero esto último 
sg pane de la cultura cludadana, el preblema principal, el del 
deficiente servicio, tiene que ser corregido 


FORO 


La triste 
procesión 


plenamente justificado por un 
schmittiano estado de excep: 
ción provocado por el terroris 
'mo de Sendero Luminoso. Así 
la clausura del Constitucional 
la destrucción del Congreso y 
la lenta perversión de las ins- 
tituciones fueron “males nece 
sarios" que la democracia tuvo 
que soportar para no sucum- 
bir al terrorismo barbarizante 
de Abimael Guzmán y sus se 
cuaces. He aqui la tesis fuji 
morista, una doctrina avalada 
por más de dos millones y me: 
dio de peruanos. Por eso, en 


MARTÍN 
SANTIVÁNEZ 


llanta Humala y 
Keiko Pujimori dis 
tarán la segun 

| la “vuelta des las 
elecciones — presi 

denciales peruanas, Las más 
l oscuras profecías se han cum 
| plido y todo hace pensar que 
Perú, el Sísifo andino, desan 

dará parte del sendero que 
tanto le ha costado recorrer. Si 
el 5 de junio vence Humala, el 
modelo económico y la estabi 
lidad política podrian alterarse 
por la entente cordiale, entre 


ima, Caracas y Brasilia. sí que rodean a Keiko 
triunfa Keiko, enfrentaremos 


una paradoja republicana. El SON los mismos 
fundador del fujimorismo está que secundarona 
reso por corrupción. Tal vez ii 5] 
Eo ranl dela primera vez enla Alberto Fujimori. 
historia del Perú que un man 
datario tenga que ir a la cárcel 
a celebrar la victoria con su 
progenitor. Los incondiciona 
les que rodean a Keiko son 
los mismos que secundaron 
a Alberto Fujimori durante el 
esplendor de su cleptocracia 
Todos han defendido la he 
rencia política de su líder, mí 
| nimizando sus delitos, Para el 
fujimorismo militante, el gol 
pe del 5 abril de 1992 estaba 


Los 
incondicionales 


estos momentos, Keiko Fuji 
mori y los suyos experimentan 
la deliciosa embriaguez del 
que asciende a la cumbre, ple 
namente conscientes de que 
recibirán, en segunda vuelta 
el apoyo de los votos de Ku 
caynski y Castañeda. Desde 
las recónditas tenebrosidades 
del delito paterno, tras vegetar 
en el claroscuro de una culpa 
jamás aceptada 


Presidente Ejecutiva Marana Jakubek 
Vicepresidente Ejecutor Natasha Pectott 


Subdrector de El Sol de Santa Cruz Aldo Agulera 
Subdrector de El Día: Bnan costas 


TELÉFONO: 


ENCUESTA 


¿Hizo bien Rubén Cos- 
tas en perseguir a los 
atracadores? 


Los votos en la web. 
Votación hasta las 17.00 
(Fuente: elsol.com.bo) 


Freddy Soruco 
CONCEJAL DELMAS 


Pr El Gobernador 
debió actuar de 
otra de forma 
exponer su vida. 
Si era necesario, 
debió chocarlos". 


Adhemar Suárez 
ABOGADO 


P' Debeestar 
escoltado por 
un hombre de 
Inteligencia 
en un vehículo 
blindado". 


Er 


Dolly Valver: 
TRABAJADORA 


»r (Costas) 
Arriesgó su vida, 
yo mesiento 
orgullosa de tener 
una autoridad 
fuerte" 


La próxima pregunta 
¿Deben descontarle a 
los maestros por la sus- 
pensión de clases? 
'www.elsoLcom.bo 


CIRCULACIÓN 


(Creation Laws erdtedo Bivibacón ea már 
PEN 

rue road esto 
amas nec de pan ale. 


mr tda la dad paca 
e pearadons de 


E Delicia 


LA ENSALADA DE LANGOSTINOS AL PANKO CON VINAGRETA DE 
ACHACHAIRÚ ES UNA CREACIÓN DEL CHEF RICARDO CORTEZ. 


uchas veces, al hablar 
de ensaladas, todos 
piensan en la clásica 
preparación de lechu 


8 y tomate. Sin embargo, éstas 
pueden ser elaboradas con una 
gran variedad de ingredientes, y 
A — po qué no decido, iras... al es 
el caso del achachairú, que forma 
parte de la ensalada de langosti 
nos al panko con vinagreta de 
de 
licioso 


fruto, 


paración de la receta que hoy le 
presentamos es una sugerencia del 
chef Ricardo Cortez, quien busca 
incluir en sus platos productos 
cruceños que realcen el sabor de la 
gastronomía para dar así un gusto 
diferente al 

paladar 


O SABOR PROPIO. La ensalada 
de langostinos al panko con vina- 
greta se caracteriza por ser liviana 
y refrescante gracias a los ingre 


plato se pueden agregar frutas 
que combinen con la pi 10 
que se desea dar. 


dientes que se le aplican, además — achacha 


es de fácil digestión y sabor único. 

El gusto agridulce se impone en 

ella debido a lo ácido del acha- 

chairú, aunque no deja de ser 

atractiva por los langostinos, hue 

vos y el fideo de arroz frito que le 
da un estilo extra 


dar más exigente en su más fer 
viente seguidor del sabor, 


O DETALLES IMPORTANTES. Ll 


abril 201 


APETECIDOS. 


| vino tinto es quizás uno 
| de los que más elogios se 
ma, ya que son muchas las 
aracterísticas que lo hacen 


apetecible. En este arículo mostra- 
remosalgunas de las cualidades que 
hacen de vino tinto un producto 
sabroso al paladar 

“El vino tinto es obtenido de la fer 
mentación de uvas negras. El tiem 
po más o menos largo dela fermen 
tación varía según el tipo de vino 
deseado. (suave o con cuempo)” 
señala Carmen Caraballo Villazón. 
especialista de talla imtemacional 
en análisis sensorial, degustación y 
sommeleric 


OLA DISTINCIÓN. La experta des 
laca tres factores importantes que 
influyen en la caracterización de un 
vino, lo cual lo va a distinguir de los 
demás: el temmaño, la cepa y la mano. 
del hombue, cada uno cumple su rol 
especial 


O CUALIDADES QUE SE VEN. Se: 
gún el tiempo de envejecimiento de 
los vinos en barrica y en botella, los 
vinos tíntos pueden ser. 

Joven o de año: no ha pasado nin. 
gún tiempo en barrica para ser cun: 
siderado de criana. 

Crianza: ha pasado entre seis y doce 
meses en barrica, Ha reposado en 
botella hasta el tercer año tras su 
elaboración 

Reserva: como mínimo un año en 
barrica y reposo en botella hasta 
transcurrido el cuarto año desde su 
oración. 

an reserva: al menos dos años en 
barrica y tres en botella, pudiéndo- 
se comercializar tras el sexto año. A 
esta etapa sólo llegan las cosechas 
excepcionales 


O ROJOS 'SOUPLES: Caraballo 
dice que estos vinos pueden pro- 
venir de cepas como: Gamay, del 
Pinot noir del Pineau d'Aunis o del 
Cabemet franc, los vinos suaves po- 
seen una “robe” delicada y poco in 
tensa. Son de color rojo frambuesa 
en su juventud para evolucionar al 
rojo arcilla después de haber pasa: 
do algunos años. 

Olfativamente, explotan de frescu- 
ra, con aromas de flores de campo, 
silvestres, después aparecen rápida 
mente los aromas de frutas rojas 
con una nota de acidez... algunas 
veces pequeñas puntuaciones de es 
pecias, como la pimienta y el davo 
¿de olor, En general, estos vinos son 
golosos, sencillos, que casi se derre 
tirán en el paladar 


ESPAÑA 
LICOR DEORUJO DE HIERBA 
Puede obtenerse a pa 


COPAS 


buenas capacidades digestivas 


beberlo después de una cena romántica 
y pasaral siguiente paso [Internet O 


EXA 


BEBIDAS. SEPA IDENTIFICAR LAS 
CUALIDADES DE LOS VINOS TINTOS Y SU 
COMPOSICIÓN, QUE LOS HACE ÚNICOS Y 


del aguardiente 
de orujo, es el licor de orujo de hierba 
La presencia de las hierbas aromáticas Le 
dan un perfume sensacional, tiene muy 


BOLIVIA 


MARIDAJE 


FIAMBRES. Jamón, salar! 
chorizo morcilla, patás, 
salchichón. se combinan 
conlos nos rosados y even 
tualmentelos vinos tintos 
“souples” éstos aportarán la 
vivacidad y frescor a la comi: 
do grasa para aligerarla. O. 


'ODE'GUARDA: En su juven- 
od estos tintos se expresan 
sobre notas florales de iris, 
violetas y rosas. Las notas 
frutales proceden de fru- 
tillas, frambuesas cas 
sis...las especias anisadas 
como el regaliz pueden 
también — encontanse 
presentes, a veces puede 
aparecer con. perfumes 
de pimiento morrón y 
de humus. Cuando el 
vino de guarda está 
en su madurez, será 
robusto con notas 
de casis, moras y 
pimienta negra. 
Cambiaremo 


CARNE DE CERDO. Como 
pautas de cerdo, costllas, 
lechón, flete mignon decer= 
do. Ésta es una came grasa y 
medanamente perfumada 
que necesita ser ocultada 
porlaacidez.Losvinostintos 
“souples” hacen el maridaje, 


CARNE DE RES. Como en 
las propuestas crudas: stwack 
Tartare, carpaccio de res y en 
las proposiciones elabora 
des Los vinos Untos reffes- 
cantes aligerarán las salsas y 
evitan aplastar con su aroma 
las preparaones crudas. O 


de los. frutas 

rojas (vin jo 

ven) como la 

y CARNE DE CAZA Y MON- 

ns om TE. Como de cervo, uma 

hnos (e jaa cardo de morts. 

dicador de la ames degustofuerte, gene. 

madurez del ralmentese les acompaña de 

inoL salsas lapimienta Los nos 
, tntos de guarda, con bellos 

pi toques de farinos son des= 

de este elixir lo 

se intensifica 

ls EL CORDERO, CARNERO 

as y mo Y CORDERITO. Sazonados 

se fuel con romero, tomillo y espe 

como en das, cames de sabor fuerte 
-mpo: requieren un vo tinto es 

E tructurado, voluminoso y de 

desa y eno preferencia joven con gran 

sabor visceral - y! presencia de taninos. O 

pueden apare a 

ta 0 

a ares SI BIEN UNA CEPA TIENE 

Pi pr yO CARACTERÍSTICAS PROPIAS 

> 


LA ELABORACIÓN DEESTE 
ARTÍCULO SE HIZO. 
> 


'GRUPO Los vinos tintos son reconocidos anivel mundial porsus características. 


ARGENTINA 

CAFÉ DELOS INCAS, UN! 
Est lugar es otro de los bares 
especializados en whisky y está 


NUEVA YORK 

UNBAR DE MUCHA ALTURA 

ELAngel's Share de Nueva York es un res- 
taurante japonés. El requisito es que todos 
los comensales estén sentados, hablen 
bajo y seagrupen en un máximo de cuatro 
personas. Mirar por sus grandes ventanales 
isnanevada noche mientras bebes un whisky 
escocés no tiene precio Jestilohoycom O 


uo 


en Buenos Ares, Argentina. Tiene 
todas las características inglesas, 
tanto en su infraestructura como. 
ensu ambiente, tiene variedades 
de más de30 países. Internet O 


Ideal para 


. PLATO FUERTE AAA a 


a in SABOR.LA 
33 el cambio de estación corpomies gracias a su apoyo ala ge-  sasagridulces que acompañanaciertos — pueden refrgerar por debajo de 3* Sn 
a comienzan a llegar a los — neración de gisbulos rojos y blancos. - platilos, como ensaladas y pollo.estío — embargo, lo más recomendabie es que MANDARINA 


mercados las mandaras. Y... Aumenta la resistencia ante Las ifec- oriental y otros a base de cerdo y pes- se consuman frescas y por supuesto, COMIENZA A 


Mu como estínensamepr mo: dones y sure gan ayuda poa com. cado teve plas didas omenslcao: 
mento, resultan més sabrosas aportan batir la tos y los estados sostene el a Samer parents quese osceny REINAR EN ESTA 
más ritertes y benefi Deals eXpeno O PRESTAR ATENCIÓN. Exeten 4va- de esta mareo pierdan ds prepicas. 
jas lemon “otoroijena ricodes básicas de mandarineesatsr- — desruróas.O TEMPORADA. ES 
Ele o con un demo toque Sedo se OÚLTIMO APORTE. Una niente in- mas, iementias.ciomemdas ehbrr RICA EN VITAMINA 
ban palta oo Salad de vallada Ulead Dotes ¿cual e siria pl la rosana anemias 
as O o Oalómial en Coada laderas: Gener polleras dparinos pata atadas CY PUEDE 

berto ura stand en las mandaras. acer, Uco cc ers PREVENIR LA 
'O SABOR CON BENEFICIOS. "El co- queno sólo previene La obesidad, sino AL comprarlas, hay que DIABETES. 


tor naranja de las mandarinas se debe — que también protege frente ala dabe-— elegir las más pesadas, 
al betacarcteno que Lleva. Su conteni- tes tipo 2 e Indluso la aterosclerosis, la — porque van a ser las 
do enagua esdeun88X y proporciona enfermedad subyacente responsable — más jugosas, su 
vitaminaC, vitamina y en menorcan- — de La mayor de los infartos e ictus. plel debe ser 
tidad, vitaminas B 82,83 y BE", explica — Los autores, estudiaron los efectos de — blanda per 


sel nutricionista Juan Velarde un Raavonotde que se encuentra en las — no arugada y 
También posee minerales como pota=— mandarinas denominado nobletina —— recuerde que 
slo, calcio, magnesio y fósforo, Además. deben con 

dedcidocico, dcidofclico,acidocxd- O PUEDE ESTAR EN LA COCINA. serare en 
lico, betacarotenos y artloxklantes. — — “Gastronómiamente, se consider a temperaturas 


este fio excelente, pues, además de — comprendidas 
O BUENA PARALA SALUD. Porctro — su consumo natura, permite preparar — entre los 3*y 79 
lado, estafa tiene un gran poderdhu- — nieve, jugos, mermeladas yicores' se- — centrados pero 


rético, antnflamatorio, ayuda a que- — falael chef Daniel Ribera si las quiere man: 
mar gasa yes anticancerigena Se suele consumir generalmente fres- — tener porunperiodo y 
Su consumo refuerza las defensas ca aqueselepuedelncorporrasal- — de | a 2 semanas se y 


e 
CURIOSO GOURMET 
Conozca el jamón Platos de 
más caro 200 euros Enero A 
z a E a 
E tánico, dueño The Fat Duck (El pato Í 
La empresa española Maldonado fabri | 
Ñ <a el jamón Albarragena que se elabo- gordoJen Bray Berkshire Inglaterra 
<A S% "Ode la cría de cerdo Ibérico puro sn Ea riera - 
o] Cruces con otras razasceficado a presentación de sus platos, el 
ADN pl desglose de la cocina mole- Ñ 
z y través de unanálisis de ADN, Los quieres Visitar el 
E cerdos fueron sacrificados en fe- restaurante, debes hacer 
o WA. brero de 2007 Posteriormente: e ee polo ne A 
[w) A Tesjamanés fueron curados = . marca meda so pe 
a z Y 
Ms años Se produjeran sólo SS star dispuestos, 
Sy Sen plezas y tenen unpue- z 
A is Eta entra 120 


> y 200 euros por , 
Sy una festlohoycom O. Plato Jestilohoy. pe 


como 


SHOW. 'EL BAR DE LAS INFIELES' NO 
SERÁ UNA TAZA DE LECHE, PORQUE 
SEBASTIÁN MORENO DEFENDERÁ A 
LOS HOMBRES EN SONILUM. 


Infieles O OTROS DATOS. El vestua 
ga una utilizarán está 

o de Adriana 
Asimis 


es la segunda 
versión de un espec 
táculo apto para todo 
público y ellas quie 
ren repetir el éxito 
del año pasado junto 
a Guery Sandóval y 
su personaje, "Po 
cholo 

Las entradas ya es 
tán a la venta en 
los sectores *Po. 
bre Cornudo' 

a 120 bolivia 


CONCIERTO 
SCARLETT 
JOHANSSON 
Y SEAN PENN 
CONVIVEN EN 


de una esceno- — siblea ti”, 70 
ía especial, que se ambienta bolivianos. O 
del 

de 
el desan 
0 la ds 
bailarines que danzarán al son 
del grupo Póker. 


vención de Roxana Vila de Lora, YY 
rviladolorafedadss combo” 


OLA DIRECCIÓN. La dirección 
guión de "El Bar de Las Infie 


les”. Áñez y P nideado 
el espectáculo integralmente 


LAS ENTRADAS YA 
STAN DISPONIB! 


LOS ACTORES PODRÁN SU 


INGENIO EN LAS TABLAS 


itado hablar 


PRIMERA FILA ELSOLDESA Bu feoiva17] 


PASCUAS. 

LOS HUEVOS DE 
CHOCOLATE SON 
LA SENSACIÓN. 


chocolates se los encue 


enConfert tienen un cos- 


Pascua los hay 
de todos los sa 
bons y tamaños, 
son los preferidos 
de los más peque 
ños de la casa. Ésa 

costumbre adoptada de la 

edad media, significa la resurrección 
de Jesús. Hoy en día las chocolaterías 


ya tenen listas sus vitrinas con estas A 
delicias de golosinas, Confeti y Man- 
jarde Oro ofrecen los chocolates para A K 
todos los bolsillos y los gustos ya que h 
lostienenc variedad de rellenos 
ysabores . ] 
O EN BUSCA DE LOS REGALOS. En z y! 
gar de la ex Miss Claudía Aza L 
pa 
DIFERENTE La zanahoria relle- REGALO. Las bol 
FAMILIA. Claudia Azasda y Paris na es La novedad de Manjar de — ideales paca: rejal 
Larseneligen su preferido. Oro, cuesta 40 bolivianos y Ue-— huevitos 


ne una variedad de dulces nes, hay para ni 


y más aún si tiene juguetes adentro", 
só Azaeda, Así como para dla. 
y familias esperan el próximo 
domingo para esconder los huevi. 
tos en el jardín 


'O CLARO Y CONTUNDENTE. Se le 

consultó al historiador Alcides Pare 

jas sobre si está bien la costumbre 

. de los huevos de Pascua en Santa 

Cruz y dl comentó que "si viene 

Shakira y se paga 500 dólares 

por verla, por qué no comer 

C » los hue de Psx”, dj 
Y serio y conciso 

o $ 


ZA E 


Exe esdetamaño me- 

"ene un precio de 32 bolivia 

xentro del huevo se encuen: 
"más pequeños de regalo, 


NOVEDAD. Éstos ienenun precio de cuatro bolivianos y Los 
hay en cuatro sabores, se los encuentra en Manjar de Oo 


57 


BACKSTAGE 


uz loa PRIMERA FILA E 


CINE CENTER 
Río: 1,30/ 1.00/ 1335 / 1400/ 
dEl 18.00/ 19:35 
200/2135 
o! ll 1.00/15.00/1700 
Infierno al Volante3D. 1120 A 
1 530)15451 000] 0551 ' 
Porno 11.55/ 1420/1645 
PaseLibr: 110 /1325/530/ 
VA Aboalaesuapoli H-1955 o, 
a FESTIVAL. 
APAC TIENE 
Pacio)ao e 00/10/1050 UN DÉFICIT 
DE 50.000 

sr DÓLARES 

Ip YIrIN ESTE AÑO. 
Infierno al Volante: (15/ 1430/- 
16,50 190/2120 
El Juego del Miedo VII3D: 2200 
Entradas varian de acuerdo al 


o 
AS bolivianos. Está ubicado enel. 
segundo anillo y avenida Santos 
Dumont 


Bl 
de blaalDs me 


MNomeha 


Entradas e 22 y 20 Ubicado frente 
alestadio "Tahuleh" Agulen. 


PALACE APAG explica que a seguir siendo ese portal para ex 
Ne BIOS OA stinan me — portar el talento 
al Volante. 5 00/1715/ 1230 
Bi anc1e30/930 
El Gan Conce: 2200 O DÉFICIT 2003. Kenning 1 
m que el encuentro dóqueel festival de teatro 
Envase 3) ClLiberad37 nta con el apoyo económico - un défi de Sus 38.000€a su ver. 
Telf 3322607 sión de 2009. == 
Gera Dominguez Ánez 
O PÚBLICO ASISTENTE. El festi adominguerGedadsacom.bo 


solventad 
empresas sin 


val, en otsas versiones, ha conta 
el apoyo del públi 


además del préstamo de sus salas, 
propia ciudadanía, al adquirir sus. como el Museo de Ane c 


entradas. ura, represent 


icas de países y 


O IMPORTANCIA DEL FESTIVAL, 


MastaslTIdeaArS, sn número 
menor que otras versiones 


LA AGENDA 
DEL VIII 
FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE TEATRO 


SOCIALES 


ae un nivel muy parejo 


as 14 candidatas que están 
en concurso por la corona 
del Miss Santa Cruz, orga- 
Mmmrizado por Promodones 
Gloria, fueron presentadas ante la 
prensa Muchas de ellas demestra 


$ ñ ron un marcado nerviosismo frente 
' alacoso del público ylos medios de 
comunicación que se dieron cita en 
MN las Instalaciones de la empresa Han 
Ñ sa Ltda 
Sin embargo, lograron pasar la pri 
y mera pruebaante el público. 


J La ocasión simio de plataforma para 
y presentar Las cuatro coronas que se 

entregarán La noche del 28 de abri 
' cuando se desarrolle el concurso 
de belleza cruceño. Las joyas fueron 
modeladas por las ganadoras del 
concurso el año pasado, Olivia Pin 
heiro, Aracely Almaraz, Beatriz Ol- 
mos y Yovana O'Brien 


Encuentra 


ers 
'O Rotonda Cristo Redentor Farmacia Chavez 
O Rotonda 200 Anillo y Av. Pal A Paragus y 3er Artio externo 


O Central: Au. Cristo Redentor, Km.7, El Remanso 
Í OM! o sucursal: av El Tromollio, No. 1082 (200. Anillo) 


d 


PRESENTACIÓN. UNA DE LAS 14. 
CANDIDATAS REPRESENTARÁ A SANTA CRUZ 
DESDE EL 28 DE ABRIL. 


n/ tenerle 


Algunas de las candidatas se des 
tacaron por tener una figura bien 
culdada y estado impecable en esta 
presentación, 

El modelo de enterizo rojo, que re- 
presentaba a Paceña, favoreció a mu- 
chas de ellas, aunque se notó que a 
algunas Le falta trabajo de gimnasio. 


O ROSTROS AGRADABLES. Algu: 
nas se destacaron por Las facciones 
de sus rostros, como Karen Salazar, 
Aidra Hurtado y Kattering Rosa 

les. Muchos de los expertos de 
belleza presentes expresaron 
que aunque se perfila una 
competencia muy pareja, ya 

se destacan algunos nom- 

bres entre las postulantes a 
llevarse el título de la mujer 

más bella de Santa Cruz. O 


Roxana Vila de Lora. 
IviladeboratUedadsa combo 


O Rotonda 3er Anillo y San Martín 
9 Rotonda 200 Anillo y Santos Dumont 
9 3er Anillo, Zona UDABOL 
Blo Perro 
200 AO y A Alemana 
2do anio y Av en 
do ando y Av Cotoca 
3er An y Ay Roca y Coronado 
O Genex: 
Av Cristo Recientor esa 3er ario extemo 
20 anio entre Pras y Gagora. 
2d0 anillo esa, escuadrón Velasco. 
Zo anillo esc Ismael Martes 
O Total Service 
Surtidor ALI: 
OSolo El 


A Caroto ea calle Mercado 
Dobla Vía La Guardas (3ory 41o anilo] 


O Plaza 24 de Septiembre 0 El Buen Gusto 
OBiblioteca Pública Bocacclo 
O Librería Ateneo, Design Center. O Las Cazuelas 


O Centro Boliviano Americano — OSSalón deTé La Tertulla 
O Multipartes 
A Cito Resentor entre 20 yJeranilo 9 Banco Económico 
A. Ongota entre 200 y Jer alo O Clinica Incor 
Ax Poragua entre 4toy 3er anio ¡Clínica Niño Jesús 
9 Toby O Clínica y Centro Méd Folanini— O Mr. Caté 


Cal AJACUC, ene cena y 21 e meno 
290000 esa An San Auro 
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E 

ss EXCLUSIVO, 

y JE MÉXICO, 
ACTANTE DÍ 

¡Me! 25 


PASEO. LOS 

VIAJEROS MUESTRAN 

DESTINOS “Detodos los 

INOLVIDABLES Y lugares que 

ÚNICOS conozco Aruba es 
para disfrutar de 

espués de ver estas f Unas vacaciones 
D::: mucte inolvidables”. 


Mi 
Present 


ElCamaval de Aruba es. 
una de las festividades más 
Importantes de la isla: Tame 
bénse destaca el Parque 
Nacional Arkok, Bush 
Bana y las formacio- 
nes rocosas 


San Lucas, ella navegó 
recorrió el Lugar. 


O UNA BELLEZA EN PANAMÁ. La 
supermodel Fabiola Mas e 
frió Panamá, L 

la Catedral, 
fascinada y em 


O DE SUEÑOS. Móni 


O LA ENVIDIA DE MU- 
CHOS. Grecia fue e 


TABLETA DEL 


DENGUE 


ONO ESTÁ DE- 
MÁS DECIRLO. 
que los efec- 
secundarios 
del — paracetamol 
podrían llegar a pre= 
sentarse. Digale a su 
doctor si algún sínto= 
ma se vuelve severo 0. 
sino desaparece. 
Si su doctor prescribe 
paracetamol en forma 
<istemática, tome la dosis 
olvidada tan pronto como 
lo recuerde, sin embargo, sí 
es hora para la siguiente, sál. 
tese aquella que no tomó y 
siga con la dosificación regular 
No tome una dosis doble para 
ompensarla queotvdo.O 


L paracetamol se ha con 
vertido en el medicamento 
activo más utlizac 
el mundo, para eli 


dolor de cabeza o la fiebre y ahora 
también La Organización Mundial de 
la Salud lo avala como uno de los 
fármacos en el tratamiento contra el 
dengue para ayudar a aliviar los ma 
lestares de la enfermedad. 


OLQUÉES?. Es un analgésico yan 
tpiréto efcaz para el convol del 
dolor leve o moderado calado por 
cafales dolor odomogénico y la e 
bro, como la orgnada porinfecgones 
viales.ete 
Este fórmaco viene envasado en for 
iva de tabletas, tabletas mastiables 
olución Líquida gotas y gra. 
para dre enagalparato 
rrurpor vi oral y en postores para 
so recal 


0 EL USO ADECUADO. Siga cul 
dadosamente las Instrucciones en 
el paquete y pidale a su do; 


farmacéutico que le explique cual 


quier cosa que usted no ente 
No use más ni menos que la dos: 
indicada ni tampoco más seguido 


AFORMA DE CONSERVA! 
ELPARACETAM' 


¡Guarde en su envase 


bien cerrado y fuera 
del alcance de los 
niños. 


NUEVO 


que lo prescrito por su doctor 
aplaste, mastique mi abra las cáp. 
las: tómelas enteras, en caso que 
venga en forma de gotas y solución 
Uquida para lactantes y niños, agite 
bien la suspensión antes de admi 
nistrar una dosis, pueden colocarse 
directamente en la boca o mezclarse 


OLAS DOSIS. Los adultos no deben 
tomar el paracetamol para el dolor 

x más de 0 das(S días en el caso de 

(os) sin conversar con un doctor 
paracetamol no debe ser tomado 
poradulos o nos con fetre ata, la 
que ha durado más de 3 días oaquella 
recurrente sn la supervisión de unme 
dico No le adminisie a un nio más 
de dosis.en 24 horas a men 
médco asílo hayaindicado 


quesu 


O TOME PRECAUCIONES. Antes 
de comenzar a tomar paracetamol 

tor y a su farmacéut 
o al paracetamol o a 


Dígalea s ¡ está embaraza: 
da o si está amamantando. También 
evtebeberalcohol mientras toma 
paracetamol 


AÑ ESECHAN! 
el paracetamol 


cuando esté 
vencido, consulte 
con su médico. 


El uso de las matemáticas 
contra los tumores 


Investigadores españoles han de- 
sarrollado un modelo matemático 
capaz de predecir la evolución de 
untumor en las fases avascular y 
vascularizada, que servirá para ha= 
cer más efectivos Los tratamientos. 
Según el estudio, publicado en la 
revista Joumal of Computational 
Physics, el método permite cono- 
cer el crecimiento que tendrá un 
tumor en la fase avascular (aquella 
en La que Los únicos nutrientes 


El poderde los números puede serde gran beneficio para lasalud. 


que legan alas células tumorales 
vienen de los tejidos adyacentes) 
y en la vascularzada (cuando ya se 
hacreado una red de capilares que 
leganal tumor aportándole gran 
cantidad de nutrientes y haciendo 
que crezcarápidamente) 

Estos resultados son un paso más 
en la lucha por la supervivencia 

de Los enfermos con cáncer que 
podría ser empleada entodo el 
mundo/esmas com. O 


SALUD €: BELLEZA 


PREPARACIÓN: 


Roxana Ibanez /Mt 


sedadsacomto 


y 


Ensalada Lazzaroni 


1, Mac coxer lo tanes LAZZARONI en abundante 


agua con aprosmadamerte 124150 
Escuchar un chorrito de agua fi y dejar aia. 
1. Aderezos Luar el acota sal vinagre ajo y mostaza. 
2. Colocar nun fuentelos alar dos y mear con dl pepa 
rábano, cebo, mortadela picada, tomate y l aderezo. 

3. Como decoración poner mortadela en forma de cora 
"el quesoy con a cáscara cel omate formar rosas. 


EL SOL DE SANTA CRUZ E 
Jueves 14 - abril 201 


FÁRMACO, EL 
PARACETAMOL 
ALIVIA MALESTARES 
DEESTE MAL, PERO 
CONSULTE CON UN 
ESPECIALISTA 
SOBRE CÓMO 
USARLO. 


ysos y cuidados 


400ga Fideos Lazzaroni 
250 grs Mortadelo 

250 gn. Queso (picados en bastón) 

2 tomates pelados (picado en media luna) 
'Rábanos (picados en bastón) 

2 Pepinos (picados en bastón) 

1 Cebolla (finamente picada) 
Aderezos: Sal: Y cucharilla 

Acehe:3 cucharadas 
Vinagre: Y cucharada 

Ajo: 3 dientes molidos 
Mostaza: Y; cucharada 


Pedidos: 346 2242 


SALUD £ BELLE. 


EL SOL DE SANTA CRUZ 
jueves 14 + marzo 201 


DERMATITIS. LA IRRITACIÓN Y 
RESEQUEDAD LABIAL DELATAN DESCUIDO 
EN LOS HÁBITOS O PROBLEMAS DE SALUD. 


ys bajas temperaturas de m- O DESCANSO. Duerma y descan 
vieno tren consigo inevta- — se lo suficierte: al domir el cerebro 


blemente a los indeseables — descansa y el cuerpo puede usar este 

resfriados y las gripes. Existen — tiempo para combatir cualquier infec 
varias medidas que se deben tomar en — ción. Además, al descansar se relaja 
cuenta para evitarlos. ¿minuyendo Los niveles de estrés a 
que está expuesto diariamente 


O LIMPIEZA. Es muy importante la 


varse las manos; la mayorá de n 
y Eripes se contagian a través del con 

tacto directo con personas u objetos 
infectados. Por ello es importante la 
varse habitualmente las manos con 
Jaboncllo; evite frotarse ojos y nariz sí 
o se ha lavado sus manos. Es reco- 
mendable, además, Llevar siempre un 
líquido otoallitas desinfectantes. 


0 LÍQUIDOS. El cuerpo utiliza los 
líquidos acumulados para crear ba- 
rreras que impiden el ingreso de mí 
croorganismos (mucosidad) o para 
ayudar en su expulsión (sudoración) 
Es debido a ello que debe man 

nerse: constantemente hidratado, 
Idealmente consumiendo Jugos de 
naranja, zanahoria o tomates, todos 
ficos en vitaminas 


'OALIMENTACIÓN Coma alimentos 
ficos en nutrientes y vitaminas como 
Las verduras de hoja verde, espinacas 
o brócol, y Los cítricos aportarán la 
vitamina C necesaráa para fortalecer 
su sistema inmunológico. El ajo y la 


cebolla contienen alina, elemento 
que posee propiedades bactericidas, 
antivirales e Inmuncestimulantes. 
por lo que consumirios habitual- 


OEJERCICIOS. Hacer ejercicios pue: 
de reduar hasta en un 50% las postbi 
lidades de contraer un resfrío. Realizar 
alguna actividad física fortalece el sis 
tema inmunológico Basta con caminar 
duarte treinta minutos cinco días a la 
semana par protegemos. También se 
puede nadar bailar andar en bickleta 0 
Incluso cortar el pasto 


O VENTILACIÓN. Ya sea en casa, en 
el lugar de estudio o trabajo se deben 

as ventanas durante algunos mi: 
intros todos los das par permitr que 
elarese mambie 


0 EL PAÑUELO. Si usamos la man 
boca al estomudar 
quedarán cubiertos de 
gérmenes provocando que todos l 
bjetos que toque o personas a las que 
saludemos queden infectado 


'OAIRE ACONDICIONADO. Evite los 
cambios bruscos de temperatura Salir 
de un lugar muy frío hacia el exteñor 
caliente o de un espado con calefac 
són hada el frío el choque detempe- 
rxuras puedesserlacausade resfríos. 


Gustavo Jiménez 


ALISTARS! 


CONSUMIR 
LÍQUIDOS. 


crea barreras que 
impiden el ingreso 
ide bacterias o ayuda 
aexpulsarlas. 


LA ACTIVIDAD 
FÍSICA REGULAR 


puede reducir hasta 
en un 50% las 
posibilidades de 
resfriarse. 


mente puede evitar resfrios. 


DISFUNCIÓN ERECTIL FERTILIZACIÓN 
Alerta para Basta una 
el corazón inyección 


EL98% de pacientes conalguna RAEE 


ALISTAN 
Vacuna contra 
el tabaquismo 


A Investigadores del Na- 
enfermedad cardiovascular, prin- tonal institute on Dn 
2 cipal causa de fallecimiento en MEAN Abuse(INDA) de EEl 
[=3 España (tres de cada 10 muertes PIANO últiman una vacuna 
o se deben a un problema cardia- hijos lo tendrán más fácil. contra laadicción al ta- 
a co) padecieron, entre dos y tres AAA baco Fue diseñada por 
2 añosantes, disfunción erécul, medicamento que reduce Ingeniería genética "Se- 
[rr] una patología más frecuentes — PANA cuestra la nicotínaeen el 
medida que pasan los años en el tratamiento para la fe- torrente sanguíneo y no. 
cualquier hombre. Porello enel PRA IAA le deja llegar al cerebro, 
país ibérico realizan campañas — PAN y astimpide laadcción" 
para que los hombres acudan a ser madres se sometían indicó el director de 
un médico cuandoncten queen PARANA farmacología del centro, 
cuestión de sexo ya no funcio- durante casi 10 días de Iván Darío Montoya / 
nan como antes / esmas.com O tratamiento. / ELPAÍS O medicina21com O 


MIEL 
Efectiva ante 
las bacterias 


La miel parece ser una herramienta 


RECETAS E 
En casa del 75 


médico. 


ayuda a la gento a estar 
e 2 sana. Pero ahora un es- 
Cardiff en Gales La miel tudio Lo ha comprobado 
puede limpiar la ba científicamente en EEUU. 
fla que se encua Esta fruta contiene pec- 
heridas infectadas y en las tina y los polifenoles que 
superficies contaminadas ayudan a proteger La salud diferente, afirma ele: 
en los hospitales - cardiovascular reduciendo $ 
componiendo Las defensas de Los niveles del llamado coles- ofinternal Medicine. / 
dichas baterias. / 88! terol malo /BBC O a Baco 


INFORME. 2. 
NACEN MUERTI IA EL ÍNDICE 
ES DE 17 POR CADA 1.000, SEGÚN LA OMS. 


de La vida de la 


realizada por la Organ. 
dial de la Salud (OMS), 
A pasar de Lo eleva 
el drama de los nacidos 
ha captado escasa atención inter 
nacional, en comparación con los 
esfuerzos por reducir la mortal! 
dad matema y neonatal, y eso on 

O AUIBAJOS. En las Américas el 
jufrenlas adas. progreso ha sido destacad 

una reducción del 24 por cient 
oPoco CE. El estudio ro + de nacidos muer! 

de México, que c 


AVANCE CIENTÍFICO = a : 
Alimentos para bajar AA 
depresión post parto h > a 


:almón, reduce el iesgs 
depresión postparto, s "o vo estadio julio a 
dio de científicos estadounidenses — pequeña escala, analizó Los hábitos 
publicado ayer o: 

Michelle Price Judge 


consumo durante el embs 
ácido dos 
unácido gra: 


El 


LE” jueves 14 «abril 2011 


MICROSOFT 


Preliminar del Explorer 10 


GADGETS 


wwwlETestDrive.com/ELMUNDO.S O 


omabilidad, fácil uso, interconec 
jvidad, múltiples finciones, per 
sonalización, las ventajas de una 


tableta PC son muchas. Todas 
ellas influyeron desde la aparición desde 
este dispositivo para que actualmente sea 
el “gadget” de moda el preferido por los 
ers 


O INTERCONECTIVIDAD. Los avances 
tecnológicos que experimentó Intemet vi 
nieron desde muchos ángulos: se amplió 
el ancho de handa de 
redujo el costo del serv 
vas formas para conectarse a la web, como. 


las redes inalámbricas y 
la tecnología 36 
que utilizan los 
teléfonos mó: 
viles para ac 
ceder a sitios 
web, Las ta 
bletas como la 


¡Pad de Appleo la Galaxy Tab de Samsung 
permiten la navegación en Internet a través 
de estos das tipos de redes una ventaja que 
es muy requerida por los dientes. 

“Cuando los clientes venían y nos con 
sultaban acerca de estos dispositivos, nos 
preguntaban si eran compatibles con 3G, 
ya que muchos querían utilizarlas con un 
chip de empresas telefónicas locales”, co- 
'mentó Mauricio Mérida, de Urbantek, tien- 
da que comercializa ¡Pads y Ga 


que un teléfon más ligeras y 
pequeñas que una lora portátil 
lo que las conviene en un dispositivo que 
tiene todos los beneficios de una computa 
dora, pero en un formato más pequeño y 
dl de llevar en cualquier pane 
Las personas que compl 
xy Tab eran mujeres eje 
llevar el dispositi 
en la cantera”, aseguró Mérida. 


nuestras 
as que po. 
mquilamente 


720 


DÓLARES 


as el precio 


MUCHAS SON LAS RAZONES 
DELÉXITO DELAS TABLETAS 


tividad 


pequeño formato y s 


Itifuncionalidad 
Igunas de ellas 


BLACKBERRY 


La compaña Infor- 
mática Microsoft 
presentó una versión 
preliminar 


RIM presenta aplicación 
para videoconferencias 


Research in Motion 
(RIM), La empresa 
fabricante del teléfono 
BlackBerry anunció la 
disponibilidad de una 
aplicación gratulta la- 
mada Blackberry Mobile 
Conferencing, la que 
facilitará que se realicen 
conferencias móviles 
entre usuarios profe- 
sionales. Esta aplicación 
permitirá acceder a con- 
ferencias programadas./ 
AETecno O 


111%) 9:02 AM 


Irresistibles 'TABLETS' 


0 USOS Según d encargado, muchos de 
sus dientes compraban e dispositivo por. 
que además de que se podía utilizar como 
una PC, también era teléfono. “Otra de las 
razones era que podían leer libros y nevis 
tas, o ver videos y películas”, comentó. Es 
que una computadora ponátil no permite 
La movilidad que nos proporciona una ta 
bleta. Además sabían que podían utilizarla 

ivegar por la red y utilizarla como 
vna agenda 


O PERSONALIZACIÓN. “lambién las p 
dían porque se podían descargar aplicacio 
nes y juegos”, personalizando e dispositi 
vo según las necesidades del usuario, 

Y claro, no hay que olvidar que con una ta 
bleta seremos los más modernos de nues 
tro grupo de amigos. O 


Álvaro Ayala Marinez 


AMAZON 
Kindle más barato 
pero con publicidad 


s igual al modelo de 
39 dólare 
rencia esla inclu- 


La única 


INNASINVS 


A a DEPORTES pe 
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REAL 
JUG AR AS SEMIFIl do. EL 


PARTIDO ES SCHALI ANTE 
¡ANCHESTER UNITED; 


MIYO Rangnick: 'El equipo ha 
a hecho grandes partidos 


El entrenador del Schalke 04, 
Ralf Rangnick, dijo tras 


e RAÚL FUE 
papi DECISIVO EN 
e EL TRIUNFO 
En al mnuro so MISAS 


Cristiano Ronaldo, que acumula 6 
tantos esta Champions y 40 an Lo 


ytidos el Schalke no sera 
que saldrá a ganar y a 


Schalke 04 selló su billete 


. = Victoria arte el Inter p 
que va de temporada, marcó con — WMbIéncon dos victorias, a 

un disparo desde lejos que parecía — ¡day vuelta El equipo alemán LA ÚLTIMA IS 

sinpoligro, pero el arquero brasile- — gandayer 2-1 ante su público al FUEELAÑO e 

ño Gomes falló, se Le doblaron las — Inter.conuna gran actuación del Ct FA 
manos, nologró atajar y elbalónse — español Raul rod Bd 
Introdujo enguporterisanteasos Raúl amplió además su récord s. En Milán (donde des autor del segundo gol, dijo 
Di lor, marcando el 1-0 justo ) hizo un gran papel en la que el pase que recibió de Raúl fue 


5) Ese 


perfecto” y que él prácticamente 
sólo tuvo que definir *El pase de 
Radl fue perfecto, yo sólo tuve que 
la pelota", dijo Hówedes, 
yó lajugada con un 
al poste ante el 
julo Cesar JEFE- 


El cruce 
con el Barcelona garantiza cuatro 
clásicos españoles en menos de . 
un mes: este sábado se verán en la 9 hc pu q a M 
Liga española, el 20 de abril en la le remontada del Inter, 

final de La Copa del Rey en Valen- — *Lvigentecampeón, que había 

dia y la semifinal de la Champions 5-2 encasa en laida. 

constará de La ida a finales de mes 

sen Madrid y la vuelta en Barcelona 
enla primera semana de mayo. 


Campeón de Europa 8 
DO patines depa e 
Se hahecho un buen abajo" 


remate pegado 


Gelentichen 1445 Scale 04 Manchester 


Madre 1445 PeslMadrtiBarelora 


Tras caer en los 
cuartos en 2004 en octavos desde 


2005 a 2010, el Real Madrid alcanza a ii Eerere ts 
or fin las semifinales del principal esla Ea 
E que Ubre de marcafirmó el 2-1 Londes 2030 ManchesterU-Schabe 04 


torneo continental, algo que no 
lograba desde 2003, cuando se vio 
superado en esa ronda por Juven- 
tus de Turín, En caso de superar las 
semifinales, el equipo blanco, que 
ostenta con nueve coronas el ré 
cord de títulos europeos, volverá a 
Jugar en Londres, ya que el estadio 
de Wembley serálasede de la final 
elsábado 28 de mayo. 


8l)/AFP O 


Eldesenfrenado festejo de Raúl,el goleador del Schalke O4de Alemania. 
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WILSTERMANN 

NO HARÁ PARTIDO DE PRÁCTICA 
Como ocurrió previo a Los últimos 
encuentros de La Cops Libertadores de 
América, el plantel de Wilstermann no 
tendrá ningún parudo de preparación y 
el trabajo del técnico Marcelo Neveleff 
se reducirá a ordenar una sesión de Fút- 
bol entre el equipo"A" y el"8"/APG O 


GAMBETA 


SUB20 


IOLÍVAR SE CLASIFICÓ 


AURORA 

ZAMORA ALISTA TRES DELANTEROS 
Eltécnico Jullo Zamora comienza a 
definir el equipo que presentará Aurora 
en Montero, donde enfrentará a Guabirá, 
este sábado (1700) y de acuerdo al trabajo 
delineado en las prácticas presentará un 
sistema de juego netamente ofensivo que 
Incluye a tres delanteros JAPG O 


LIBERTADORES. EL PARTIDO SE INICIA ALAS 
21.45 EN EL ESTADIO 'TAHUICHI' AGUILERA. 
OMAR PONCE (ECU) SERÁ EL JUEZ. 


jon la intención de cerrar. ga por la victoria para quedame 
su participación dejan- con el primer lugar que también 
do 'una buena impre- pelea el Junior de Barranquilla, 
sión, Oriente Petrolerm — que igsalmente hoy (a la misma 


se despide esta noche de la Copa — hora), jugará con el León de Huá: 
Libertadores de América, enfren- — nuco, por la misma llave O 
tando a Gremio de Porto Alegre, 

Brasil, desde las 21.45 en el esta E gy 


amatara edadsa com bo 


POSIBLES EQUIPOS 


dio "Tahuichi” Aguilera 
El lance será dirigido por el juez 
ecuatoriano Omar Ponce. 


O CON ALGUNOS CAMBIOS. 
Considerando que el encuentro 
ya no tiene importancia de dasi- 
ficación, el entrenador refinero, 
Ariel Guffaro Russo, dispuso un 
equipo remozado dejando a va 
mios jugadores considerados titw- 
lares, a fin de darles descanso para 
los partidos de Liga, que es donde 
están enfrascados por el título, 
Por ello, Joselito Vaca, Jhasmani 
Campos, Mauricio Saucedo, Alci- 
des Peña y Alejandro Meleán no 
serán tomados en cuenta para en- 
ftentar a los brasileños. 

Cuffaro Russo, sin embargo, dejó 
en clam que los que ingresarán 
sen las mismas condiciones e 3 
induso redoblarán esfuerzos por E. ES 
consolidarse como titulares. A e 
Otra es la historia en el cuadro SEDESPIDE ( Ariel 
*gatcho”, que anunció que lle 


MONTERO 


Guabirá celebra sus 49 
años de vida institucional 


Sinningún prognmani celebración — inexplicable fue despojado por la 
importante, Guabirá festejará hoy el — FBF entregandole la clasificación de 
49 aniversario del club fundado por laCopa Libertadores de Américaa 
los trabajadores delingento delmmis- — Litoral de Cochabamba que había 
mo nombre el 14 de abrilde 1962 quedado segundo 

Ese añofue Inscrito en losregistros Su gran momento llegó en 1975, 
dela Asociación Cruceña de Furbol — cuando guiado por Greldo Cobo, 
en susdivisiones de Ascenso Horacio Awat, Adolfo Rocabado, 
Adquirió un rápido ascenso hasta. Ignacio Quevedo, Porfiño Aménez y 
llegaraconseguirel tulo dela otros,logró el titulo nacional, único 
Primera A dela ACF en IDé8que —— hastaahora ensuhistora 

le otorgó la posibilidad de jugar Traslacreación delaLigaen 1977.5us 
Laantigua Copa Simón Bolivar producdones nofueron las esperadas 
clasificindose en el segundo lugar — peroen 1995 logrselsubcampecna- 


rasca Delia parco. decis de JANO Los rojos azucareros han tenido muchos sinsabores como dos descensos y también un título nacional en1975. 


CRAVIOTTO Y HOYOS 
PROTAGONIZARÁN UN 
ENFRENTAMIENTO 
DE ARGENTINOS 
DESDE EL. 
BANQUILLO. 


poro. ftbolística- 
mente piensan diferente 
Los argentinos Néstor Cra- 
otto, entrenador de The Stron- 
est, y Ángel Guillermo Hoyos, DT 
de Bolivar por ahora están ence- 
rrados en unlaboratorio con el fin 
de encontrar la fórmula que pueda 
darle el triunfo el próximo domin- 
go en el segundo clásico paceño 
delaño y deltorneo Adecuación 


5. Craviotto, que en 
su etapa de jugador defendió Los 
colores de Estudiantes de La Plata 
e Independiente de Avellaneda y 
además fue jugador de la selección 
argentina, comulga más con.el jue- 
go de mucha marca, de gran vé? 
o: Esa propuesta ha hecho posible 
que ahora el "tigre" esté segundo 
en la tabla y con grandes posibil- 
dades de asumirla punta, En el otro 
É bando está Hoyos, un ex jugador de 
Boca Junior y entrenador de varios 
equipos europeos, sobre todo del 
: Barcelona 'B", donde aprendó a 
que achicando espacios y tocando 
más la pelotase hace daño al rival 


El partido del próx- 
mo domingo (16.00) es decisivo 
para ambos entrenadores, más allá 
de que comparten la segunda ubi- 
cación en la tabla de posiciones. 
Hasta hace un par de fechas fueron 
criticados por la alta de buenos re- 
sultados en sus respectivos equi 
pos. El hecho de drigir alos dos 
grandes de La Paz y dada la inver- 
Sión que hacella dirigencia de estos 
clubes, es que la pasaron mal. En 
las estadísticas, Cravioto drigo AAN 


tres clásicos desde que llegó (junio AÑOS 
Sa 2010). gano uno y empero dos. MAMA O 


MÉSTOR CRAVIOTTO NACIÓ 
EN LA PLATA Y TIENE 47 AÑOS 


y 'Será un partido Hoyos (enero de 2011) dirigió ape-— PETACMOS EN 
cerrado y trabado. ws prod hr el resultado no es 

El anterior fue definitivo. Al torneo 
E le falta once fechas' 


una batalla". 


'ATIGRADOS' ACADEMIA PACEÑA RANKING FIFA 
LADUDA ESTÁ ENEL ATAQUE VUELVEN ARGUELLO Y ÁLVAREZ BOLIVIA DESCIENDE CINCO PUESTOS 


Tras el ensayo que realizó ayer The 
Strongest en Achumani, la duda de 

Craviotto esa quién pone en la ofensi- 
va La dupla probable es Melgar-Soliz o 


GAMBETA 


Ojeda, Méndez, Garcia, Parada, Lima, 
Chumacero y Addtes (foto). 9 


Ru(z-Melgar. El resto será: Vaca, Torrico, 


De acuerdo al ranking mensual de se- 
lecdones que hizo conocer ayer la AFA, 
Bolivia descendió del puesto 97 al 102 El 
der sigue siendo España, seguido por Ho- 
Landa, Brasil, Alemania, Argentina, Inglate- 
rra, Uruguay, Portugal, Italia y Croacia pera 
mencionar a Los diez primeros. 0. 


GAMBETA 


TENIS 
SOLIZESEL CAPITÁNDELA 
SELECCIÓN PARA LA COPA 
DAVIS DE JULIO. 
Mauricio Soliz es el nue- 
vo capitán de la selección 
boliviana que a medados de 
julio Intervendrá en la Copa 
is Soliz, recientemente 
salló campeón con el equipo 
Boliva en el torneo Sudame- 
ricano de lé años en Asunción 
del Peraguay Desde 198es 
entrenador O. 


AGASAJO 
DIRECTOR DEL SDO _ 
COMPARTIÓ CON NIÑOS Y 
ENTREGÓ MATERIAL 


La mañana del mart 


án los future 
las diferentes 


TARIJA, SEDE DELA COPA 
'8ISA DEL SUR* QUE SE JUEGA 
EL FINDE SEMANA 
Portercer aña consecutivo, 
Tarija será sede de la Copa 
*Blsa del Sur”, Njado para el fin 
de semana y reservado para 
todas Las categorías, además la 
prueba otorgará puntos para el 
ranking nacional. Ejecutivos del 
banco indicaron que el tomeo. 
se realizará próximamente en 
Santa Cruz y La Paz. O 


VOLEY DEPLAYA 
SEGUNDA ETAPA DEL 
TORNEO MUNDIAL SE JUE 
EN COCHABAMBA 


MOTOCICLISMO 

LA PAZ ESPERA SER 
NOMINADA SEDE DEL 
LATINOAMERICANO 

La dirigencia paceña de 
motociclismo espera que la 
Federación Boliviana de Mo- 
tociclismo os oficialice como 
sededel "Latino" demotos a 
correrse en agosto. O. 


pa DEPORTES 


A conquistar 


ILUSIONADOS 


LA PRIMERA FECHA SE CORRERÁ 
ESTE FIN DE SEMANA EN PARAGUAY. BOLIVIA 8 8 
TENDRÁ TRES REPRESENTANTES. COMPETIDORES 


aciendo grandes esfuer- O MÁS ROCE. Para Virrelra, quien 
105 económicos, ayer llevadosaños enel automovilis- 
viajaron los tres pilotos — mo,la pruebalo servirá para ganar 
cruceños Eduardo Pe-  másexporiencia. "Sé que estoy 
redo, Roberto Saba y Rodrigo Vi-. Lejos, pero paraacortar distancias 
rrelra, quienes este fin de semana es que correrá todo el campeona- 
estarán compitiendo en la primera. to sudamericano", 
fecha del campeonato sudameri- 
cano de rally, con epicentro en En- O HISTÓRICO. El Rally Trans lta- 
carnación, Paraguay, púa marcará el debut internacional 
del equipo HP Motor Sports, que 
A NO COMETER ERRORES. asistirá alos tres pilotos, Esla pri- 
Ésta será la primera vez que Bolivia. mera vez que un equipo boliviano 
tenga atres representantes en una sale fuera del país. 
fecha que se disputa fuera del te- Hoy y mañana los pilotos ela- 
rritorio nacional. borarán la hoja de ruta y mañana 
Los tres plotos coincidieron que — por lanoche disputarán un súper 
altenerun calendario conformado — especial que pone en marcha la 
de cuatro fechas, en esta pruebano — competencia. 
están permitidos Los errores. 


Irmó. 


Julio Antezana Justiniano 
jantezanafiedadsa com bo 


¡SABOR A REVANCHA. Para 
Peredo, quien viene de abandonar + 
en lasegunda fecha del torneo lrecorno | + 
tecate objenv essomerparsos |] Ll recorro 
y de ser posible acabar entre Los A 
tres primeros; asimismo, será 


la ocasión de sacarse La espina PEI Quer Quiera 2 "Hay que correr de 


clavada delaño pasado, cuando p 
abandonó cuando erasegundo en — PEZS:Cambyeta-Pto Samuhu 1576 forma inteligente, 
la clasificación dela clase N-4, Soma Vale abandonar 

'BUEN PAPEL. Para Saba, La FEE Gaeaquia sería quedar sin 
competencia marcarásu debut ze 
Inceradional fur del paí. Voy chances de luchar 
ilusionado y contodos los deseos porel título' 


de hacer una buena carrera", 
afirmó. 


Eduardo Peredo 


AS 


A 


KILÓMETROS 
cronometrados,estarán 
divididos en dos etapas. 


"No aspiro al 
título, sino a ganar 
la mayor cantidad 
de experiencia. 
Estoy en mi época 
de aprendizaje" 


ATENCIÓN 
DECORADORES 


Y ARQUITECTOS 
VENDO 
rama esmeralda. 
Cel, 770-87284. 


Av. Mutualista, 3er, anillo externo 2 cuadras hacia la Paragua 
Tolf.:3474568 » Santa Cruz - Bolivia 


PLATOS: 
Cuadril 
Bife de Chorizo 
Filet de Lomito 
j Pollo deshuesado 


EXPERTO 
EN GOTERAS 


Pizzería 


CAPRE 


La única auténtica Pizza Valiana 


¿| Cel. 739-83939 / 710-89630 


Don Aiguda 


RESTRURANT, 


Ema ás 8 


personas que no van 
al baño seguido 


18 Días Sachet 
“Estético 


LA GENTE MAS GORDA 
CONMAYOR RAPIDEZ, QU 

PRODUCTO NATURALCHINO —— COMERNORMALMENTE 

Reduzca $ kilos en 2 semanas No Tiene Efecto Rebote, Rejuvenece 


AS Antes de tomar cerveza se toma un sobre: 
"de Palsonji para cimiar la cebada”. 98 toma COn agua fría 


Sandwich de lomito > CHURRASQUERIA 
Sandwich de milaneza 7 [ > 


Sandwich de pollo paceña: Lomitos de a 


1] 
| 


Pacumutos 


pe 


e 


Vendo en 
Barrio Sur 


Av. Verlarde Hermosa casa, ter- 
reno con una superficie de 2113 
ms, Interesados llamar al 


1-29678 


Microcréditos ElSol 


e compra oro al mejor! 
precio porgramo, visite y 
compruebelo. 

Dirección: C, Manuel 

Al Montero 4 50. Telefonos 

3285635 - 77373217 


AUTO ESCUELA REGIONAL 


Av. Uruguay 250 esq. Aroma 


NACIONAL NECESITA * > 


RAFAEL TORR. 
TeAPsUT, 


Expresate 


telf. 3305560 / 3340659 


INSTITUCION PRIVADA 
DE SALUD REQUIERE 


SE NECESITA 
PERSONAL 


trabajar en vidriería 
NOELIA, 
Los interesados llamar al 
356-0463 Cel 


AUTO ESCUELA 


0 75645408 - 72604212 


EQUIPE SU NEGOCIO 
AUTOMOTRIZ 
DE OCASIÓN YENDO 


DE OCACION VENDO 
MAQUINA ¡NYECNONA, 


SE NECESITA 
Soldador mecánico 
y ayudantes, 

Ref. 770-08083 
753-32055 

3448027 


SE VENDE DPTO 


De 2 y 3dormitorios en el 
Edificio Soho, Av. Radial 27 
entre 4to y 5to anillo. Llamar 
al 3335763 - 76628100 en 
horas de oficina. 


Contador (a) 
y un Auxiliar Contable 
Ref. 770-08083 
753-32055 


VENDO 
BONITA CASA 


Dos plantas 3 bañ 


MAQUINA DE 'onso S salvar 
CARPINTERIA TRALIMATOLOGO Y ORTOPEDIA 


Formado en Rio de Janeiro Brasil 


RELOJ ROLEX 


TUDOR PRINCE OYSTERDATE. 


COMBINADO AG hurrasquera terraza. 


fondo. Urba. Palma 


"ON DIAMANTES, Ol 
Il KILATES Ref. 708-20316 


CON IMAGEN Y AUDIO DIGITAL 


100% calida isrut televisón satelital, HBO, CNN, 

DiscoveryAnimal Planet Playboy. Canales de todos los 
ada Pates dcodfadoresLSOU.AZ BOK AZAMERICA. 
dSpuna calidad. e BEST. SAT. Ortgnales,con más de 190 canales reales. 
¿| "oestrutede más de 190 canales. |. y 3" Anillo Interno lado comercial Chirguano, Comercial 
abiertos en cusiquir parte del país Naval Pasilo 4 463 / Emalk in fronterasfhotmalLcom 

Incluye instalación y entrega a domicilio. 
Cualquier punto del pals 77033776. 


de sureceptor * 


personal femenino para su 
AREA DE VENTAS 
OFRECEMOS: 
+ Turno fo elección 


EMPRESA DE] [ “VENDO 27RacrO 
SEGURIDAD | |... %: :::s :- 
Necesita guardias de día y o s 
noche, sueldo de 

4) 2000. Bs. Pago puntual 


5 UESTOS AL E 
JLTIMA PLACA) EN $ 100 


+ 
ESPACIO EN CEMENTERIO 
PARQUE DEL ENCUENTRO 
Jareín lagunas de 3 niveles 8 hue- 
seros, Carr, a Cotoca 
Apagado al da en Sus. 


FINANCIA 
BANCO 


e A . : 
Entregamos con: Mesones de Granito - Puertas en los closets - Muebles de Cocina - ENTREGA INMEDIATA 
7mo. Anillo, Av. Banzer Km. 6 / Radio Urbano: Telf. 77606493 - 3319882 


los cuadros 


desafio? 


Complete el tablero (dividido en nuevo cuadrados mayores) 
lenando los casilleros con un número del al 9 sin repetir 
ninguna fila (horizontal) o columna (vertical), ni en cada uno de 
los nueve cuadrados mayores. 


¿Es capaz de resolver el desafío? 


SANTA CRUZ 


VIERNES 


MIN 21% 
VIENTOS NE 12 
Humedad 66% 


SABADO 


MAX 28" 


MIN 182 


VIENTOS SE 6 kni/h 
Humedad 7! 


Encuentra las siete diferencias entre 


SOLUCIÓN AL 
PASATIEMPO 
ANTERIOR 


(e) 


SN O 


toronto 
ARTO 
nm 
y 
AA 


Y MAURI 


RVE 


ESCORPIÓN 


eL soLDe santa cruz [2002 3] ] 
: 


Lo ponemos a prueba con el crucigrama del día 


mm: 
s 


[ARUZADA 
A | 


moss 


1. Movimiento convulsivo involuntario 
habitual. 3. Pubis. 8. Aturdiré 
espantaré. 10. Abr. de eminencia. 12, 
Hombre que igualaba y marcaba las 
medidas. 13. Pret. griego: hombro. 14. 
Glándulas mamarias de la vaca. 16. 
Niño. 17. Ente oficial de radio y 
televisión en tala. 18. Que lleva alas 
en los pies. 21. Herramienta para 
cortar objetos duros (pl). 22. Adv. de 
lugar. 25, Apuntaria brevemente algo. 
28. Cantina, tabema. 28. Sul. que se 
usa para formar despectivos de 
adjetivos y nombres (1).28, Libro de la 
ley de los judios. 30. Antorcha. 31. 
Personaje prol. de “Los expedientes 
X".34, Dir. de la Orquesta Sinfónica de 
Filadelfia por 42 años (mic). 38. 
Vuelve a enseñar el uso de miembros 
perdidos. 36. Decreto del zar. 37. 
Cincuenta y dos (n. romana). 


A, 


1. Jugador, fuero. 2. isla de tala, 
provincia de Nápoles. 3, (Pol..) 
Dictador de Camboya entre 1975 y 
1979. 4. Liga, comunica. 5. 
(Leandro...) Autor de banda de sonido 
fime “Útimo tango en París". 6. 
Formo las eras para poner plantas. 7. 
Conozco. 9. leve a remolque una 
nave. 10, Entrarse u ocultarse entre el 
ramaje. 11. (...oward) El mayor de 
“Los tres chiflados”. 13. Acción de oír 
15. Acción y efecto de balancear. 16. 
Sul: intensidad o totalidad. 18. 
Hembra del asno. 19, Dicese de la 
mata anglosperma dicotlodónea. 20. 
Parte delamera de la nave. 23, Capital 
de Datar. 24, Organización terrorista 
vasca (sigla). 26. Perteneciente o 
relativo al ganado vacuno. 27. (Sam...) 
Director del fime "Spider-Man", 28. 
Unión Transitoria de Empresas (sigla) 
29. Tratado de Libre Comercio (sigla), 
31. Abr. de la func, trigonométrica 
*secante”. 32. Abrev. de ustedes. 33. 
Sífilis.35.Rutenio (sim, 


pe 


0.) 
greso 
(tascareria vio | 
"an at ic 
ven pondao pac 
e | 
e 


PISCIS 


(63) 


(9-20 Mas) 
Fact str or 
omar so 
e ime 
AS 


Ei rn (A Ca 
Ú 


